منشورات وزارة الثقافة والفنون ‏ الجمهورية العراقية 

دار الرشيد للنشر 

ل م يي ل 
"0 


الم مي 


ف زبارتى للعراق الشقيق » تقرفت بلقاء الاستاذ صبيح 
الحافظ صاحب كتاب « ماهو الميكروفيلم » ٠‏ وكان الاستاذ صبيح كريما 
كعادته » فاناح لى الاطلاع على الاصول الاولى لكتابه الذى يعكس فيه حبا 
واقتناعا بأمر هذا التكنيك ٠‏ 

والواقع ان المكتبة العربية تنتظر من الباحشين الشيء الكثير في كل | 
مارتعلق بأمر تكنولوجيا المعلومات ٠‏ فلقد لمست بنفسي ‏ من خلال رحلاني 
العديدة في أقطار امتنا العربية » والتى امتدت نسنوات ‏ ان الميكروفيلم 
وموقعه بالتحديد من قضية المملو مات امراك غير واضحى المعالم ٠‏ 

واذأ 3 للميكروفيلم فوائده العدددة فان وجوده في خدمة نظام 
معلومات » يضيف الى قيمته قيمة اخرى ٠‏ ظ 

وسواء كان الميكروفيلم عملا مباشرا » أو كان جزءا من نظام معلومات 
يتيحها بالقدر المناسب للشخص المناسب وفي الوقت المناسب ٠.١‏ فان بناء النظام 
الميبكروفيلمي شىء له اسس يجب مراعاتها ٠‏ 

ان استخلاص تنا نج العناصر الاثية اه كر وفقا ا » هو أحد 
ركائز العمل الميكروفيلمي الناجح : 

5 الهدف الاساسي من انستخدام النظاء مكارو فلم المقترح.‎ ١ 
؟ - مدى مايمكن أن يحققه النظام الميكروفيلمي من تغطية لجميع اظمة‎ 
٠ المعلومات المستخدمة‎ 


نوعية المعلومات » من حيث كونها ثابتة او قابلة للتغيير والتعدجديل 
والاضافة ٠‏ 
مدى استخدام المعلومات ات يرج البها بصورة منتظمسة 
570 
مدى السرعة المطلوية للاسترجاع 51 
وا ا 
شفافيتها وعتمتها ٠‏ 
970 
ا ا ا 
مساحتها » وما هي اصغر واكبر مساحة ٠‏ ا 0 
ا ب 0 
نسب التصغير المطلوبة ٠‏ 
مدى الحاجة الى ترقيم أد تتريخ لوا 3 اه اتحذاء شفرة بعرض 
الاسترجاع الآلى ٠‏ . 
نوع المعالحة المطلوبة » والتي تتوقف عليها فترة بقاء التسجيلات 
لميبكروفيلمية ٠‏ 
مدى الاحتياج الى استخدام خرطوشات او كاسيت بالنسبة للافلاء 
الملفوفة ٠‏ ظ 
معدل نسخ الافلام ٠‏ 
بي الاتكبين المطاووية + 
مساحة الطبع » وعدد الصور التى تطلب عادة ٠‏ 
التوحيد القياسي في همجال الميكروفيلم ‏ 
اذا كانت المنظمة العربية للمواصفات والمقايس 5110م 5-7 


حتى كتابة هذه السطور ‏ أي من المواصفات او التوصيات في مجال الميكروفيله 


حت قي عب 


ا لفل لدوفة القراو ا لو 01992 قامت اعدار مده وات 
املاح عن ررق اللحنة الفنية للتوثيق ‏ أذكر منها : 
-1١‏ التوصية رقم 4/1 بشآن الميكروفيلم 1١‏ و هم مم ويكرات 
الافلام الخام وبكرات الافلام المعالجة ٠؟"‏ | 
؟ ‏ التوصية رقم /اءا/ ١97‏ المعدلة في سنة ه190 بشأن ال ميكروفيش 
لعفاف وتاب :58 :ذى التقوب الوحة اه , 
التوصية رقم اه اس سا١‏ شأن الميكروفيش الشفاف مقاس 656 ذى 
ع التوصيه رقم لي شأن المميزات الاسامنيس» لاحهزة قراءة 
الميكرو فيلم هم مماء 
ه - التوصية رقم لاك ها شأن اختبارات الوضوح التمتسسحاذت 
اله وصف الابزوميكروماير وطريقة استخدامه في اختبار أجهزه 
القراءة ٠‏ ظ 
+ المواصفة القياسية الدولية رقم اا شان قياس أقناءة القاننة 
في اجهزة قراءة الميكروفيلم ٠‏ ظ 
ومن المعيد ‏ ف رأبى - الرجوع الى ماجاء في هذه التوصيات والمواصفات 
وغيرها عند الاخذ بأسلوب التسجيل الميكروفيلمي ٠‏ 
ولق سافان اسحل تقديرى للاستاذ صبيح الحافظ ؛ ذلك انه 
تقدسه لكتاب « ماهو الميكروفيلم ) قد ساهم في دفع قضية الميكروفيل م ظ 
خطوات الى الامام 6. ' 


ا 
6 


صلاح القاضى 
مدير مركز التنظيم والميكروفيلم 
مدرس ال ميكروفيلم بكلية المنون ‏ 
التطبيقية - بجامعة حلواد ( 


توطء 5 


و» الذى غذ حوره بتع بون عد آخر و» ا مساهماته الفاعطة في 


لقد اهتمت حكومة مسسيه اققنانا كيرا لبن 
لاستخداماتهما من صدى وأهمية في تنظيم وتسريع عمليات التحول الثوري » 
ومن تأثير واضح ودضق 2 فك الاختناقات ودفع عحلة التقدم خطوات 
متصاعدة الى الامام ٠‏ 00 ظ 

سر ا ا 
التي توفرها المعلومات التي تشعبت نشعيت وتراكمت بحيث اصبح من العسير متابعتها 
وتوحمدها وملاحقتها ومن : ل السطرة عليها بالاساليب التي أصبحت لاتتلاءم 

ع هذا التزايد الكمي في حقول امعلومات والذى تستوجب التعجيل في فرزها 
بواسطة الاحهزة الفشة الحدثة ٠٠٠‏ ومنها « المإيكروفلم » للسسيطرة الكاملة 

على المنجزات وتغدبة المشسا ربع بالمعلومات وسرعة قياسية ودقيقة ودونث تأخير 


أو 'نوقف » » 


ان من ابرز سمات هذا الكتاب الذى اقدمه اليك عزيزي القارىء الكريم 
والذى يعتير اول محاولة في هذا المجال يشهدها القطر متأتية بالاساس من 


الله 


خلال كونها متابعة وممارسة شخصية كان آخرها اشتراكي في الدورة الخاصة . 
التى عقدتها شركة ( ثرى ام ) في بيروت للنترة من هه الى ١‏ هبيه 
والتي انصبت على كيفية تشغيل مكائن المإبكروفلم والذى انجزت معظم كتابته 
هناك في الظروف الحرجة الدقيقة التي كان يمر بها القطر اللبناني الشقيق 
وتصاعد الاقتتال والدمار وتحت وابل القنايل الذى كنا نسمعه هنا وهناك .. 
من نافلة القول التاكيد على الجاب الاساسى الذى قدمه لى بعمض 

المختصين ذو الخبرة العالية في هذا الاختصاص الذى جعلني انشد مع هذا 
العلم بأقوى الضلات وكانت حافزا لي للمواصلة في ان اختط طريقًا جديدا عبر 

المسالك المتعددة لهذا العلم عسى ان اوفق فى اضافة بعض الشيء على ا منبع 
الاساس لهذا الاختصاص ٠٠‏ وآمل ان أكون قد نجحت في تقديم خدمة 
نتواضية اتلد ابت 5 ' ا 0 ظ 


صبيح الحافظ 


600000 


الفصل الاول 


ب أ سس 


أولا ‏ نبذة تاريخية : 


بدأت فكرة المايكروفلم اصلا عام مم١‏ في اتكلترا حيث تمكن السير 
جون هيرجل من تصوير وثائق مهمة تخص حقوق قسم من الناس بأفلام 
وكاميرات اعتيادية واستخدام اجهزة التكبير في الطبع » وقد يقبت هذه 
الطريقة مستخدمة في اتكلترا حتى عام ١84‏ حيث صورت غالبية الكتب 
والصحف ف المتحف البريطاني على افلام قياس وم ملم وكذلك قامت عدد من 
المصارف بتصوير وثائقها نفس الطريقة ٠‏ 

في عام ١499‏ استطاع البروفيسور والبت ادولف استاذ الفيزياء في 
جامعة برلين ان بدخل بعض التعديلات على الافلام المستخدمة من ناحية سما 
المادة والحلاتين والمظهر بما يضمن بقاءها لمدة طويلة » واستمر الالمان في تطوير 
طريقة التصوير حتى استطاعت شركة فو يكلندر من اتناج اول كاميرا خاصة 
بالمايكروفلم عام 19.05 مع الافلام الخاصة بها » ومنذ ذلك الحين بيدأت 
التحسينات تأخذ طريقها بهدف انتاج اجهزة مايكروفلم حديثة ومتطورة ٠‏ 

دخل جهاز المانكروفلم العراق لاول مرة عام 1444 حيث قام المجسع 
العلمي العراقي باستيراده لاغراض تصوير الوثائق وتيادلها مع الجهات العلمية 
الممائلة ف العالم الا ان الحهاز لم صب للاستخدام قِ حمنه لعدم وحوتد 
الشخص المتخصص الذى يتولى هذا الامر ٠‏ وفي النصف الاول من عام 146٠‏ 
احتاج طبيب انكليزى متخصص بالامراض المتوطنة ويعمل في العراق الى تصوير 


ب ©6أ سم 


بحوثه التى قام بها في حقل اختصاصه لارسالها الى احدى الجمعيات العلمية في 
انكلترا » ودفعته حاجته الى الاستفسار من هنا وهناك حتى عرف بقصة الحهاز 
الدق اسدو رده المجمع العلمي العراقي فقام بزيارة المجمع وابدى استعناده 
لنصب الحهاز وتشغيله وتدريب احد الموظفين على طريقة استخدامه شربطة 
السماح له بتصوير بحوله فوافق المجمع العلمي على هذا العرض وقام الطبيب 
الم كوو فعلا بنصب الجهاز وكان من نوع كوداك ومعه جهاز قارىء فقط الا 
انه لم يكن معه جهاز تحميض مما اضطرهم الى استخدام نفس الطريقة المستعملة 
في تحميض افلام التصوير الاعتيادية ونم تدرب احد موظفي المجمع العلمي 


العراقي على استخدام جهاز المريكروفلم لاولهرة فى العراق + 


ب 


بقى استخدام المإبكزوفلم مقتضرا على المجمع العلمي العراقي اكثر من 
عشر سنوات قبل. ان يستخدم في المتحف العراقي ثم شاع استخدامه بعد ذلك 


حتى أصصرحت الدوا؛ ااي اتانيه الإذ كارع اربي كار + 
تابنا - ما هو امايكروقام ؟ 


0 ثمار التكنو لوجما الحدثة المإنكروفلم 2 والمابكروفلم هو اسلوب 
: - مسكنن حديث يعتمد على اختزال مفهوم الزمكانية كما اصطلحت عليه 
حيث له التأثير على الزمن بالنسبة لسرعة العمل لاسترجاع المعلومات » 
والمكان بالتسمية ال الحيز الصعير الذي بحتويه » حيث بأمكاننا تجميع العديد 
من البيانات والمعلومات وتدوينتها بمساحات صعيرة وحفظها وخزنها لزمن 
002 وه سسللة ٠‏ ش 
أن فكرة المإبكروفلم سنك أاضا أل امكانة تصبوير النسخالاصلية 
من المستندات والوثائق والخرائط على افلام صغيرة واستعادتها بححمها 


0007 او تصعيرها وتكبيرها وفقا لمتطلبات العمل ويتم ذلك طرقتين : 


١‏ : اعادة بها على الشاشة بواسطة. جهاز خاص إسمى قاري (060ل862) 
؟ د بها على ووفة غرى بوامطة لجاز خسياس يسع ماري اك 
ظ 65 سه 


(عوخماعم -موعل هع ] ) 


أن هذه الطر دقة 2 التصوير سكن أن توئر نا حجزءا مكانا واسعا 


يمكن استغلاله في استخدامات اخرى اذ ان الافلام المصورة لا تأخد سوى 
م/: تقريبا من المكان الدي كانت تشغله الاضابير قبل تصويرها +٠‏ هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرى فآن الافلام يمكن نقلها سهولة وحفظها في اماكن 
بعيدة وامينة دون الخوف عليها من الحريق والاخطار الاخرى ٠‏ 


تالما 


- ١ 


؟ سد 


فوائهد المايكروفلم : 


تعدد فمما نل اهم الفواند التى سمكن ان دحققها استخدام المإيكر وفلم . 
الحفاظ على الوثائق والمستندات والخرائط من التلف » فالمعروف ان 
الاوراق الاعتيادية معرضة تنيجة لعوامل الزمن كالتقلبات الجوية 


نسخة ثانة منها في اى وقت نريده ٠‏ 


يق الاحتفاك تبيخ من الافلام المصورة في أقبية خاصة ذات 


مواصفات محددة للحفاظ عليها من الكوارث الطبيعية كالفيضانات 


الوثائق والمستندات التاريخية او تلك التى لها علاقة مباشرة بحقصوق 


المواطنين عن طريق تصويرها والاحتفاظ بنسخ ثانية من الافلام في 
أماكن امينة خاصة » علما بآن اغلب الدول ومنها العراق قدشرعت قوانين 
وانظمة خاصة بالوثائق جعلت للنسخة المصورة بالمايكروفلم قوة النسخه 
الاصلية ويترتب عليها ما يترتب على النسخة الاصلية من حقسوق 
والتزامات ٠‏ 


ب ك1 سه 


7 لس 


سا 


عملية تزوير الوثائق والمستندات المصورة بالمربكروفلم تعتبر مستحيلة 
تماما حيث لا يمكن اضافة اى حرف او كلمة على النسخة المطلبورعة 
بالمادكروفلم لان هذه الاضافة يمكن تمييزها ببساطة ٠.‏ كما انه لا يمكن 
تزوير الوثيقة الاصلية بعد تصويرها بالمابكروفلم فعند وجود اى شك 
بالتزوير يمكن مقارنة الصورة بالاصل لاكتشافه ٠‏ 

عملية سرقة وثائق ومستندات اصلية مصورة بالمايكروفلم لغرض 
اشنماء مسائل معينة تكون غير واردة لانه بالعودة الى الفلم المصور يمكن 
قراءة جميع الوثائق والمستندات بما فيها المسروقة . 

سرعة نداول المعلومات والوثائق التاريخية والكتى النادرة والاطروحات 
حيث ,يمكن نصوير عدة أفلام عليها وبيعها او تبادلها مع جهات اخرى ٠‏ 
تسهيل وتبسيط العمل بالنسبة للدوافر ذات الوثاكق والمستندات 
والسحلات الكثيرة التى تنطلب المراجعة اليومية حيث ان عملية التداول 
اليومية فضلا عن صعوبتها فانها تعرض الوثائق والسجلات التدف 
السريع فاذا ما تم تصويرها بالمإيكروفلم ضمنا سهولة وسرعة استخراجها 
ف لاد على الوثائق الآصلية والسجلات من التلف والضياع ٠‏ 
الاختصار في الحيز المكاني فما دامت النسخة المصورة بالماربكروفلم لها 
قوة النسخة الاصلية فبالامكان تصوير ملابين الوثافق والمستندات 
واتلافها اذا لم تكن ذات قيمة تاريخية ثم اعادة طبع او قراءة اى منها 
عند الحاجة وبذلك يمكن الاستفادة من المكان الذي كانت تشغله هذه 
الوثائق والمستندات لاغر اض أخرى » حيث اذ الافلام المصورة لا تأخذ 
سوى #/: من المكان الذي كانت تشغله الاضابير قبل تصودرها وللدلالة 
على ذلك نقول انه بالامكان خفظ (50؟1) فلما مصورا عليها 
عدر ةكارسم) وثيقة في دولاب لاتنجاوز مساحته المثر المربع الواحد ٠‏ 


م المحافظة على سرية الوثائق والمخادرا تحيث ان تصويرها بالمايكروفلم 
بجعل حلقة تداولها محدودة ممأ يمكن معةه الحفاظ على سر نتهأ وتحديك 
المسؤولية ضمن دائرة صعيرة ٠‏ ظ 


رابعا مواصفات موقع العمل : 


بسكن الحفاظ على افلام المايكروفلم المصورة ولمدد طويلة جدا لا يكن 
تحد يدها مطلقا اذا توفرت المواصفات النظامية'والصحية التي بتطلبها حفظ 
الفلم ٠.‏ ان الافلام عادة تحفظ في خزانات حديدية ذات مجرات يحتوي كل 
منها على 0؟1 فلما ٠‏ والدواليب عادة تكون بعشرة جرارات أي انه دمكن ان 
يضمن ٠5؟1‏ فقلما ٠‏ 
ان ضمان عملية تصوير صحيحة ودقيقه وتوفر مواصفات دقيقه لحفظط 
الافلام فضلا عن ضمان الحفاظ على اجهزة التصوير والقراءة والطباعة 
ومستلزماتها نتطلب التأكد من توفر المقومات والمواصفات التالية في موقم 
العمل : 
١‏ ضمان عدم تعرض الافلام وكافة المواد الخاصة بالمايكروفلم للاشعة 
فوق البنفسجية ( أشعة الشمس ) ولذلك يحب ان تغطى كافة النوافد 
سستائر ذات لون داكن ويفضل ان دكون اللون الاحمر الغامق ٠‏ 
؟ - بحب ان تكون درجة الحرارة والرطوبة ثابتة في موقع العمل صيفا 
وشتاء ووفضل ان تكون درجة الحرارة بحدود 5؟ درجة مئوية والرطوبهة 
بنسبة ٠م/:‏ وان يكون المكان مكيف الهواء لضمان عدم دخول الغبار 
النسة ٠‏ 
م - يجب ان تغطى ارضية موقع العمل بالسجاد لضمان عدم تطاير الغبار ٠‏ 
؛ - يفضل ان يكون جهاز التحميض قريبا من موقع اجهزة التصوير ٠‏ | 
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خامسا ‏ استخدامات امايكروقلم : 


ان استخدام المايكروفلم في دائرة ما يرتبط بعدة مؤثرات منها ما هو 
اقنصادي ومنها ما هو تنظيمي بحت فالمعروف ان عمر استخدام اجهزة 
التصوير قصير ويتحدد بخمس سنوات » كما ان الافلام لها عمر ممين 
للاستخدام وتصبح غير ذات فائكدة اذا تجاوزت هذا العمر ولم نتم استعمالها 
ْ التصوير ٠‏ كما ان التطور التكنولوجي السريع في هذا المجال يجب ان 
إيدفعنا للتفكير باحتمال تصنيع أجهزة حديثه ومتطورة قد انصبح الاجهزة 
الحالية متخلفة قياسا اليها » يضاف الى ذلك ان استخدام الماربكروفلم في 
تصوير الوثائق والمستندات القليلة العدد نسبيا لا يكون اقتصاديا فهو علاوة 
على تكاليف شرائه يتطلب كادرا خاصا للتشغيل ومواصفات معينة في موقم 
العمل تستدعي صرف مبالغ لا بأس بها » واذا وضعنا في اعتبارنا ان جهماز 
التصوير الاعتيادي ( غير الاوتوماتيكي ) يستطيع ان يصور (ء١.ه‏ ْم 
وثيقه سئوبا ادركنا مدى الخسارة التي تلحق بالدائرة التي تشتري المإدكرو فلم 
رعم ان حجم وثاثتها لا يتجاوز المليون وثيقة ٠‏ حيث سيبقى الجهاز معطلا 
عن العمل بعد تصوير جميع الوثائق » هدا من الناحية الاقتصادية » اما من 
الناحية التنظيمية فآنه لاإيسكن ان نصور الاوراق المكدسة دون وجود 
نظام خاص لاستعادة المعلومات»بعمارة اخرى اذالدوائرالتي لانستخدم نظاما 
جيدا وحديًا لفهرسة ارشيفها لا تستطيع الاستفادة من المريكروفلم بل قد 
يكون استخدامه عبئا جديدا على الدائرة يزيد في تعقيد الامور وصعوية 
الحصول على الآوليات » كما ان حجم الاوراق لوحده لا يقرر جدوى 
الاستخدام اذ ان كثرة الاوراق تخضع لاعتبارات معينة فقد يكون الجزء 
الاكير منها خاضعا للاتلاف فى نفس الوقت او بعد مضى عدة سئوات مما 
بجعل من عملية تصويرها امرا غير ذي فائدة ٠٠‏ هذا فضلا عن احتمال وجود 


ا "٠‏ ِب 


بالنسية للمعلومات المدونة فيهأ عل ان هذه الاعتيارات سكن تحاوزها احما نا 
اذا كان القصد من استخدام المادكروفلم اختصار مساحات خزن الاوراقق 
اضافه الى فوائده الاخرى «٠‏ ظ ٠‏ 

وعلى أية حال فهناك ثلاثه اسئلة شغى ان نجد الاحابة عليها قبل 


متلى نصور؟ 
-١‏ هاذا نصور ؟ 
هل .نستطيع ان نصور جميع الجما بر اسه في دائرة ما والاعتماد عل 
الافلام المصورة لتسسيير اعمال الدائرة ومن ثم انلاف المخايرات الاصليه على 
اعتسار ان قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم ١‏ لسبئة ؟لاة! قك 
اعطى للنسخة المصورة بالمايكروفلم قوة الوشيقة الاصلية ؟ 
الجواب سيكون بالتاكيد ل +». للاسباب التالية : 
١‏ ان النسخ الاصلية للاتفاقات الدولية لا بحوز اتلافها لانها لا تحضع 
2 احكامها للقانون العراقي وحده بل تقع ضمن دائرة القانون الدولى. 
العام الذي يتنفرد باحكام واعراف دولية خاصة ٠‏ 
؟ ‏ ان النسخ الاصلية للعقود الدولية والمحليه والاوراق الرسمية المتضمنة 
حقوق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها وكذلك الاوراق المتعلقفة 
بحقوق الجنسية والاحوال العامة هي الاخرى لابحوز اتلافها كميداً عام 
وذلك لان نسخها المصورة لا تقوم مقامها في الاثيات بموجب احكام 
القانون العراقي ما لم تكن موثقة او مصدقة من قبل الكاتب العدله 
او الحجهة الرسمية ذات الاختصاص يتوثيقها ٠‏ 
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* ل أل جزء لا بآس به من مخايرات الدائرة بخضع لقانون الاتلاف ولذلك 
فينبعي اتلافه دون الحاجة الى تصويره ٠٠‏ وهكذا بالنسبة للمخابرات 
التي ستخضع للاتلاف بمضي فترة معينة اذ يفضل عدء مرا 
واتلافها بمضي المدة المعينة وخاصة بالنسبة للاوراق التى تتلف بعد 

غ - قد تكون هناك ازدواجية في الحفظ دين أقسام الدائرة المعنية حيث 
يحفظ الكتاب في اكثر من اضبارة فليس من المعقول تصويره اكثر من 
عر 
من خلال ذلك فان اى دراسة لحدوى استخدام المإبكروفلم بجحب ان 

تحدد ماذا نصور من أوراق الدائرة » وهىي لذلك بجب أن تنضمن ما بلي : 

١‏ تعدير تقريبي لحجم الاوراق الموجودة في الدائرة ٠‏ ض 

؟ س تقلداسر تقر يبي لحجم الآاوراق الخاضعة للانلاف ٠‏ < 

٠ نقدير انقريبي للدسخ الزائدة والمنتشرة في اكثر من اضيارة‎  * 
ان مجموع (0+5) ,بمثل حجم الاوراق التى لا بيجب تصويرها وباتقاص‎ 

هذه الكسسة من حجم الاوراق الكلي يتبقى لدينا حجم الاوراق الممكن 

تصويرها ويستبعد من هذا الرقم الى حين الاوراق التي لا.تنمتع بصفة الثبات 

والديمومة بالنسبة للمعلومات المدونة فيها ٠‏ ظ 
بعد اجراء هذه العمليات ظهر لدينا حجم الاوراق التقريبي الم-راد 

نصويره وهذا الرقم بخضع ايضا لمعابير معينة » فأذا كان الهدف هو اختيار 

الوثائق ذات الاهمية الخاصة وتصويرها خوفا عليها من التلف والضياع فان 
الأمر يتطلب في هذه الحالة فرز هذه الوثائئق وتصوررها لوحدها اما اذا كان 
المدت هو حول الأرقيي جع ال ارعيلان مامد وفلي قل ينك 

الحالة نصور جميع الاضابير . 0 


لي 20 


ان عملية تحويل الارشيف بأجمعه الى ارشيف مايكروفلمي عملية سابقة 
لأوانها اذ ينبغي ان تكون شاملة لجميع القطر مرة واحدة ليسهل تبادل الافلام 
ين احهزة الدولة المختلعة بدلا من الاضابير ولذلك فأن الخطوة الآولى هي 
تصوير الوق والستندات الهمة وهذا م ينبني الل عليه في الوقت العاضر . 
وعل ضوئه اسيم انخاد العرار تحدوى استخدام سه 
؟ ب كيف لصور ؟ 
ان اي اضبارة يراد تصويرها بحب ان يوضع لها فهرست بمحتوياتها 
حدد حس احتاجات الدائرة المعنية فأما ان يكون وفقا للتسلسل الزمني 
فعندئك ينظم الفهرست على الشكل التالي : 


تسلسل الفلم 
| حهة | رقم الكتاب التاردخ ا موضوع 


او أن تكون حسب مواضيع الاضبارة الفرعبة ونوعية ؛ المخابرات وفتقا 
للنموذج التالي : ا 


ع 517 ب 


ان الفهرست يجب ان يصور في مقدمة الفلم ثم ينم تصوير بقية الاوراق . 
وبجب ان تكون نسخة من الفهرست لدى الدائرة المستفيدة ونسخة اخرى 
لدى الارشيف المركزي ( ان وجدت ) كما يجب ان يحمل الفلم رقم الاضبارة 
وموضوعها للرجوع اليه بسرعة عند الحاجة ويتم ترتيب الافلام حسب الارقام 
التي تحملها الاضابير المصورة ( ومن الضروري جدا ان تختتم الاوراق المراد 
تصويرها بختم خاص للتصوير ) ٠‏ 


١‏ متى نصور ؟ 


بعد فرز الاوراق والمستندات المراد تصويرها ينبغي ان ,يوضع لها 
نظام خاص باستعادتها أي يجب ان تكون هذه الاوراق والمستندات مفهرسة 
بصورة صحيحة ويمكن معها استعادتها بعد التصوير بصورة سرعة » حمتذاك 
بسكن وضع جدول زمني للتصوير بحيث لابخل بعمل قسم الارشيف في 
الدائزة المية »ما طريقة الصل بم التصوير فيترض ان تكون هنك فسخ 
مطبوعة من الفهرست الموضوع ف مقدمة كل اضبارة لدى الدائرة او 
الشسخص المستضد فعندما يحتاج لورقة معينة يراجع الفهرست لمعرفة رقم 
الفلم وتسلسل الورقة المطلوبة على الفلم وبقوم بقراءتها على الجهاز القاري او 
طبعها على الحهاز القارىء الطابع ٠‏ 

وبالنسبة للعمل في المستقبل نرى بان كل منفؤة جديدة ترد الى الدائرة 
او تصدر عنها بجب أن يبت في امر تصويرها بعد اتنهاء الاجراءات عليه ا 
وحفظها وذلك بختمها الخاص بالتصوير ثم نتم تصوير هذه اليفك مجتمعة 
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وينبغى التأكيد هنا على أن من الضروري جدا استخدام الاوراق ذات 
المواصفات العالمية حجم (لارة؟ سمكز! "اسم ( فى مخا براتنا البومية وفقا 
للمواصفتين القاسيتين المرقمتين ١٠‏ وسم١ة‏ الصادرتين عن هيئة المواصفات 
والمقابيس العراقية التابعة لمجلس التخطيط لغرض تحقيق التنسيق الداخلي في 
المراسلات والمطبوعات وما تعلق بها وتمكين الدوائر من تطبيق واستعيال 
اجهزة المابكروفلم مكفاءة اعلى ٠‏ 


سادسا - آفاق ف تطور استخدامات المايكر وذلم ف العراق 


توسيع استخدامات المايكروفلم : / 

نظرا للفوائد الكبيرة التى يمكن إن يحققها استخدام المإبكر وفلم 2 
احهزه الدوله ولاك قانون انلااف الأؤراق الرشميهة رعم ١:١‏ لسئة لاه ١‏ فنك 
جعل النسخة المصورة بالمانكروفلم من أبة مخايرة رسمية لها حكم الأضيل 
سما نتعلق بالحقوق والالتزامات المترتبة عليها فقد تضاعف الاهتمسام 
باستخدام هذه الاجهزة ٠‏ وحرصا على احتنييف الم اطنيق. النكة ونان 
وسحللات الدو له من الضياع تشلحة ننلف اوففدان هذ هالو نانق والسحلاتي 
١‏ المنعقدة فى ١907:1١59‏ كلف سوجبه المركز الوطني لو ا الا قش الك 
5 لحر دق القومي الأمتعارات والتعور الاداري امعسنتاد دوانيييه 
تمصلبة عن اعد افتتعاتة المادكروفلم 2 لص و سس الوثاتنق 
والبتحلافة الخاصة بأعمال الاجهزة الحكومية وذات الصلة بحقوق المواطنين 
وانشاء ابه جد دده للد الوطنى للوثائق 'نشتمل على مخا بىء خاصة لحفظط 
السحلات والوثائق ٠‏ ظ 

وقد تم تشكيل فريق مشستوك من المركز الومني للوثائق والركز القومي 
لاستسارات والتطوير الاداري ووزارة التخطيط لدراسة الملوضوع وعرصت 


ه” - 


الدراسة على الهيئة التوجيهية التى اصدرت فرارها المرقى 5 جلسسة ؛١‏ في 
"اله ةبيه ١‏ والدي كلفت بموجمه وزارة الاعلام بدراسة 'تصأ 7 . 


دخمسة ملا بين دنار اف 


ان المكرة التي خرجت بها الدراسة هي اعتماد طريقتين للتصوير تعتمد 
على حجم الاوراق والستندات المطلوب تصويرها في كل دائرة » فآذا كان ححمها 
كبيرا فيفضل انشاء وحدة للمابكروفلم في هذه الدائرة لتصوير اوراجها 
بنسحتين تحتفظ بواحدة منها وترسل الثانة الى المركز الوطني للوئائق 
لحفظها فى مخابئته الخاصة ؛ اما اذا لم يكن حجم الاوراق والمستندات كبيرا 
#يفضل أن تتم عملية التصوير من قبل المركز الوطني للوثائق اما داخل المركر 
أو بواسطة وحدهة تصوير متنقلة وى هذه الحاله يحتفظط المركز بنسخة من 
الافلام المصورة وتحتفظطل الدائرة المستفيدة بالنسخة الاخرى وتزود بحهاز 
قاريء طابع لغرض استخدامه في طبع او قراءة الافلام الموجودة لديها ٠‏ 


لاال ةكم هه 


اخ ل 


الأكلام ون راعها 


الفصل الناني 
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آولا ‏ مكونات الفلم الكيمياوية : 

تصنح كافة الافلام المإبكروفلمية من القاعدة الرئيسة » وهي البلاستكء 
الشفاف سمعاملة المواد الكيمياوية على شكل طبقات ٠‏ 

نتكون الفلم من الوجه الامامى من الطبقات التالية : 
ب طبقهة (+681م10) ار دما 37 


ات طينقة (موأ5انامعط ) وهى المادة الحساسة 2 الفلم ولحماية 


ال (:+هءصمه )1‏ * 


ا تر ٌ 


سو _ طبقهة ال وهي مصنوعة من الحلاتين حيث نسمح للنور بالمرور 
ونان ترظها» ظ ظ 
اما الوجه الخلفي من الفلم فيتكون من طبقتين هما : 
ذ طقة ال ععنزها مهنغخواوءا-061م 
+ طبقهة ال ععيرها ممنم ام -امم 
هذه هي مكونات الفلم الكيمياوية لصناعة الفلم » وأهم هذه المكونات 
هي طبقة ال ((دنوان8) وكلما كانت هذ «الطبقة مصنوعة من جزئات صئرة 
صغيرة كانت تنائج التصوير واضحة وجيدة ٠‏ 0 
ان مكونات الفلم ذات حساسية دقيقه للعوامل الجوية » كالحرارة 
الشوء والرطوية النسبية ؛ لذا فأن جميع الافلام يجب تخزن وتحفظ فيأماكن 
وأوعية خاصة وبمواصفات معينة ومثالية للحفظ » وسناتي على ذلك بشكل 
مفصل في الفقرات القادمة ٠‏ ا ظ 
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كأعالاكا 101 شامع 1 ايوم 


كأعلاذا 101 1تمامع-11لم 


مكونات الفلم 


ثانيا - أنواع الافلام : 


تستعمل انواع عديدة من الآفلام من حيث الشكل والقياسات » فهناك 
أفلام بعرض ١5‏ وهم وءن و*ة و5١١٠‏ ملم » ولكن الافلام الاكثر شيوعا 
واستخداما هي افلام بعرض ٠١‏ وه” ملم ٠‏ ظ 

وما دمنا بصدد عرض الآفلام المستعملة فمن المفيد ان نذكر استعماللات 


١‏ - الافلام ذات عرض 15 ملم تستعمل في تسجيل البيانات والوثاقئق 
لكتوية ذات المساحات الصغيرة ٠‏ ظ ظ 


»* بس أما الأفلام ذات عرض وم ملم فتستعمل 2 تسجيل السيانات والوناق. 
دات” المشاحات الكبيرة » كالخرائط الهندسية والاعلانات والبوسترات 
الصحفية الكبيرة ٠‏ 


ناما 


نمسم الافلام من حيث الفسكل الى قسمين : 


١‏ الافلام المطوية أو الملفوفة (وصدمغ ألهن8) 

وتجهز هذه الأفلام عل شكل : 

عبن يكسترات 

عب كادي 

كارترج 
؟ ب الافلام المستوية أو المسطحة (قصمعه؟ +3اا) 

كارت فلم 

ماكر وفيش 

عت حاقعيت 

وهذا النوع الاخير أي الجاكيت هو مقاطع من الافلام الملفوفة تقطع 
وتحفظ في محفظة مصنوعة من البولستر الشفاف على شكل جيوب متعاقبة ٠‏ 

ان الافلام المطوية أو الملفوفة هي أكثر استعمالا من الافلام الممسطحة 
وذلك لأنها تمكننا من تصوير وتدوين الاحجام الكميرة من الببانات 
والمعلومات ٠‏ انظر الى الرسومات القادمة التى تبين هذه الافلام ٠‏ 

ثالنا ‏ اشكال الافلام : 


تجهز الافلام من حيث الشكل كما يلي : 
١‏ البكرة ((ا5©6) 

تتكون البكرة من محور مثبت في هايته قرصان دائريان يحيطان 
بالحيز الذي تشسغله لفات الفيلم نوا لمان ب الترفيية: | كر سان" 
من عرض الفلم المستخدم بمقداو يمنع احتكاكه بهما اثناء اللف + 

ويتحدد طول الفلم للبكرة طبقا للاعتبارات التالية : 

بد سيكت الفلم 

عقتس الككرة 

عت اللر عور لمر 

ب الا 


وتختلف البكرات من حيث الثقوب لتتلاءم مع الاجهزة التي تستخدم 
معها من جهة وعدم وجود ثقوب بحوانبها حتى لا إنتسرب الضوء الى 6 
خلال عملية التصورر ٠.‏ 

اما كرات الافلام التي تستخدم مع أجهزة القراءة فيمكن ان تكون 
بجوانبها فتحات ولا بلزم ان تختلف محاور دورانها من الجهتين ٠‏ 

وتصنع البكرات اما من البلاستك السميك أو من المعدن الرقيق ٠‏ 


الأااع مم6 1ل 57ماع 
.خراممع ‏ - 


5101 انالاع 
(10ا) 515 


ا )اما 
اعغعظ . 


أع©5 «(0 :| أأو ءالخ .2-1 لالع 


مرنسم يبين بكرة الفيلم 


؟ ب الكاسيت (عاع0355) ) 


هو عبارة عن علبة مقفلة بها قلبان او يكرتا ٠‏ يلف الفلىم حول 
احداهما ويشعل اثناء لاحل القت عابنت ب 


تعريفه .بالكابة البشرة عليه » أو بلصق بلاق التعريف + 


ده 5 وضع ونزع الفلم ف ومن اعرد التشعيل مع 
تلافي مشاكل اللضم اليدوي وتميز بأمكانية نزعه من جهاز القراءة دونما 
حاحة الى اعادة لفه الى السداية » وبهذا يمكننا الرجوع المتنالي الى نمس اللقطة 
كلما اعد تحميل الكاسيت فى جهاز القراءة » ويمكن استغلال هذه الممزة 
في بعض الحالات التي يراد فيها مقارنة لقطات مسجلة ء لىاكثر من من كاسيت أو 
في حاله الحاحة الى قراءة او استخدام هده اللقطات مع بعضها ٠‏ 


وضياعة الكايك كيرا حالات تكرار الاسترجاع خاصة اذا 
استخدم مع اجهزة القراءة ذات الحركة الالية » الا انه يوفر وقتا ذا قيمسه 
عند استخدامه مع اجهزة القراءة ذات الحركة البدويه خاصة عندما يحتوي 
على فلم طويل ٠‏ ولهذا السبب اتتحت الشركات نوعين من الكاسيت اولهما 
.يسع هرهم مترا من افلام الفضة او ضعف هذا الطول من الافلام المخصصة 
اللنسخ ذات القاعدة الرقيقة ليستعمل مع اجهزة القراءة ذات الحركة الالية » 
أما لايع الثاني فهو ذو سعة أقل من النوع الاول و هي تتراوح بين هأ وا؟ء 
امترا من افلام الفضة او ضعف هذه القيمة من الافلام ذات القاعدة الرقيقة 
وهذا هو الاكثر ملاءمة للاستخدام مع أجهزة القراءة ذات الحركة اليدوية ؟ 
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(شكل يبين أفلام الكاسيت) 


) الكادرج (1096 مون‎  “» 

تكون الكادرج من بكرة موضوعة بأكملها داخل وعاء اسطواني به 
فتحة لخروج الفلم اذ يوضع الفلم وهو ملفوف حول محور البكرة داخل 
وعاء مقفل ٠‏ وقد انج الكادرج لتسسط وتقليل وقت تحميل وتغيير الافلام 
في اجهزة المريكروفلم فضلا عن ان الوقاية التي يوفرها وضع الافلام في داخل 
وعاء كالكاسيت تعتبر ميزة اضافية هامة خصوصا عند استخدام الاأفلام 
في ديئة متربة كبيئتنا ٠‏ وان كان استخدام اليكرات هو الاكثر شيوعا بالنسبة 
للافلام التي لا يرجع الى المواد المسجلة عليها كثيرا ٠‏ 

هناك العديد من الكاميرات تستعمل فيها الكادرج ومنهأ ما موجود لدننا 
كالكاميرا (3400) المنتجة من قبل شركة (/30) 


76 اس 


كك اتللنيك 


| الطاز 60 


اسع : قلم جام 20م ل 


١ .‏ و ة. ه ١3‏ 9 . حا م 1 


4 ل كارت فلم ( البطاقة ذات الفتحة » (2:0© 781:6ومه) 
بعد دراسات فنية عديدة » امكن تركيب صورة مصغرة لوثيقة مسجلة 
عل المايكروفلم 4 على بطاقة التثعيب واستخدام هذه البطاقة 2 ماكينات 


- 


الجدولة ٠‏ كما امكن بعد ذلك التوصل الى نظام للتسجيل الميكروفلمي 
المجموعةاهن المعلومات » وفقا لنظام تصنيف معين لامكان استخدام ماكينات 
الجدولة في استرجاع المعلومات وقد استخدمت البطاقات ذات التتعة 
لاول مرة ‏ خلال الحرب العالمية الثانية عام شع يه ١‏ واعتبر ادخال هذه 
البطاقات في مجال التسجيل الميكروفلمى تطورا على جانب كبير منالاهمية 
وقد كان من الضروري لنجاح هذه الفكرة » وجود المستخدم الذي سكته 
التحول عما تعود عليه من التعامل مع الاوراق ‏ الى د د 
صغيرة من البطاقات الحاملة للافلام ه 0 ظ 1 
وف البداية كان استخدام ظام البطاقات قليلا ؛ اله اله بدا فى. تحقيق 
الاستقرار التجاري عام ١449‏ » ومن ثم بدأ عصر استخدام نظام البطاقات 
ذات الفتحة » كوسسلة فعالة في محال حفظ واسترجاع المعلومات ٠‏ 
والبطاقة ذا الفتحة هي , .أساسا ‏ بطاقة من بطاقات التثقيب القياسية 
ذات ١م‏ عمودا ابعادها ههر؟لزم جسربالما مم » مزودة بفتحة مستطيلة 
تتنوسط عرض البطاقة وتقع بين العمودين رقمي #وو”/ 2 .وهي ميخصصسةه 
اللدتا لاتيم ااي ا ا ا تق إفليقة رقف 
من البوليستر نقيها من الانربة والخدش واتخصص المساحة العلوية ‏ بطول 
البطاقة ‏ فى كتاية بيانات التعريف بالوثيقة بخطه يمكن قراءته بالعين المجردة 
كما يمكن استخدام الاعمدة على البطاقة » عدن خدمة عكليات ابر 
والاسترجاع الآلي ٠‏ 
وكان نظام البطاقات ذات الفتحة 5 يتطلب تسجيل الوثامق 00 فيلم 
ملفوف في لقطات متتابعة » ثم يعالج الفيلم » وتقص ا ا 
البطاقات يدويا » الى ان ظهرت في منتصف الخمسنينا تاجهزة التح :_ 
الاوتوماتيكية ٠‏ وقد حدثت طفرة رائدة عندما ندا استخدام النطاقات المزودة 
بأفلام خام » يتم تسسجيل صور الوثائق عليها ومعالجتها في اقل من ذقيقة » 
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داخل ماكنة التصوير ٠‏ وقد ادت الاساليب الفنية الجديدة في نسخ البطافات 
باستخدام اجهزة نسخ بطاقة من يطاقه » وكذلك من الطيع يطريقة الفضة الجافه 
وبالطريقه الالكثر وستانيكية » الى الوصول الى سرعات عالية في كل من 
عمليات النسخ والطيع » مما جعل البطاقات ذات الفتحة وسيلة فعالة في توزيعم 
المعلومات ٠‏ | ظ ظ ظ 

وسفد: هذا الشكل من اشكال المايكروفلم » في تسجيل اللوحات 
الهندسية فى اغلب الاحبان كيما يمكن قراءته » وطبعه » بواسطة معظم اجهزة 
القراءة والطبع المستخدمة فى مجال المإيكروفلم مثل القاريء الطابع () 

وقد كان من لقيو في باديء الامر ان تثقيب البطاقات ذات التتحة 
يسكن ان بخدم كثيرا في مجال العمليات ذات الحجم الهائل من المعلومات 
الا ان:التحرية.قد اثبتت عكس ذلك » حيث وجد ان استخدام البطاقات دات. 
الفتحة بدون تثقيب يمكن ان يخدم في العمليات الصغيرة وخاصة في 
المؤوسسات الهندسية » نظرا للحاجة المستمزة الى عمل اكثر من نسخة من 
اللوحات الهندسية لضرورة مراجعة الاعمال السابقة والعنامسر الهندسية 
المختلفة عند وضع التصميمات الجديدة » كما يكون طبع النسخ المطلوبة من 
التسجيلات المامكروفلمية اقل. كلفه من عمل نسخ من الوحات الاسلسسيهه 

وقد تفاقمت - في السنوا تالاخيرة - مشكلة حفظ وتوزيع اللوحات 
الهندمسة » تنيحة للتوسع 2 محال التصميم » وكانت الشدات تلعبا ال 
طريقتين غير مناسبتين في معالجة مشكلة توزيع المعلومات » وهما :. 
١‏ - عمل نسخ اضافية تزيد عن المطلوب لتكون جاهزة عند الحاجه ٠‏ 
شل د من اللوحات الاصلية عند الطلب ٠‏ 
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وبؤدي الحل الاول الى زيادة في اماكن الحفظ , بالاضافة الى زيادة 
بي التكاليف قد تكون غير ضرورية » عند عدم طلب النسخ الاضافية ظرا 
لتعديل اللوحات الاصلية أو تعييرها , اما الحل الثاني فيؤدي الى زيادة 
التكاليف عن طريق دفع اجور لعدد من الفتيين يظلون بلا عمل في اتتتشفار 
للب هذه النسخ » بالاضافة الى عدم توفير اللوحات بالسرعة المناسية ٠‏ 

وفد امكن التعلب على هذه المشكلة باستخدام البطاقات ذات الفتحة 
حيث يمكن ‏ ببساطة ‏ تسجيل اللوحات الهندسية الجديدة او المعدلة كما 
يمكن أن تحل البطاقة ذات الفتحة محل الميكروفيش في تسجيل التقاربر 
الفنية » عندما تكون هذه التقارير قصيرة نوعا ما » اذ انه من الممكن تسجيل 
ماني صفحات من الحجم المتوسط ف لقطة واحدة ؛ بالاضافة الى ان التعديل 
الذي تم في شكل البطاقات يسمح بأن تحمل البطاقة اكثر من صورة مصغرة 
واحدة » الا انه قد لست ان استخدام البطاقات ذات المفتحة فق الدول النامية 
محفوف بالمخاطر ‏ اذ يشترط ان ,يكون مستخدم هذا الشكل من اشكال 
الميكروفلم على درجة كبيرة من الوعي والدقة المتناهية ذلك ان سوء 
الاستخدام وعدم ملاءمة درجة الحرارة والرطوبة قد بعرض قطع الافلاء 
للسقوط من المطاقات ٠‏ 

وتنلخص مميزات استخدام ظام البطاقة ذات الفتحة فيما يلى : 
١‏ - يصلح للاستخدام في تسجيل الوثائق » ذات المقاسات الكبيرة التى 

تحتاج الى تعديلها او تغييرها بين وقت واخر مثل اللوحات الهندسة ٠‏ 
؟ - يناسب تسجيل الوثائق ذات النوعية التي تسمح بتداول كل منها على 

حده مثل تسحيل براءات الاختراع ٠‏ 
ب سهولة وسرعة تسجيل المعلومات على الفيلم الخام ومعالحته ٠‏ 
5 سهولة وقلة تكاليف عمليات النسيخ والطبع 7 
© - سهولة عمليات الترتيب والفرز والاسترجاع الآلى للمعلومات ٠‏ 


نم سه 


ه ‏ الجاكيت : 


تتكون الجاكيت من قطعتين مستطيلتي الشكل من البولستر الشفاف 
ملتحمتين قرفا من الجواف الار دعة 4 2 خطوط -متوازية دعر ص /ارآا ذا تعصل 
بينها مسافات محددة مكو نه بذلك عدة قنوا ت» لكل منها فتحة جانبيهة 


تحميل الافلام في الجاكيت اما يدويا او بواسطة جهاز (169) 

ونقع في اعلى الجاكيت قناة اضيق من باقي القنوات نتراوح عرضها 
بين ورب » هرة مم تخصص لوضع عنوان يقرا بالعين المجردة » للتعريف 
محتوبات الحاكيت » ويمكن تلوين هذه القناة أو جزء منها لغرض سهولة 
التعرف على الحاكيت ٠‏ ظ ظ 

وتننبج الحاكبت بابعاد متعددة » ومنهاههر؟طظكاه؟*رلاةا مم 
وه١١كاك4:!‏ مم /اساوء؟ مم ٠‏ كما بيختلف عدد وعرض قنوات الحاكيت 
فبعضها بحتوي على اربع أو خمس قنوات تنسع لشرائط من افلام 16 مم » 
وبعضها يحتوي على فناتين تنسعان لشرائط الافلام 0" مم » وبعضها يحتوي 
على قناة تنسع لشريط من فيلم عرض ه”8 مم الى جانب قناتين تنسع كل منهما 
لشريط من فيلم 1١‏ مم » ويساعد هذا الاختلاف على اختيار شكل الجاكيت 
المناسب للاستخدام . والحهاز الموجود لدينا لشريط عرض ١١‏ مم ٠‏ 

وتحفظ الحاكنت التسجيلات الميكروفيلمية ‏ المحملة داخلها ‏ من | 
الخدش والتلف » حيث تسمح شفافيتها بقراءة وطبع هذه التسحجيلات بواسطة 
احد الاجهزة المناسبة دون حاجة الى اخراج الفيلم من الجاكيت ٠‏ 

وتستخدم الجاكيت في مجال التسجيل الميكروفيلمي للمعلومات الي 
تنطلي الاضافة والتعديل بصفة مستمرة » وهي وسيلة عملية لتقديم مرجع 
سريع لاصل البيانات الخاصة بموضوع ماء مما يساعد على الاسترجاع السريح 
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لبيانات مع من بين مجموعة ضخمة من البيانات » ولهذا فان نظام الجاكيت 

ناس بصفة خاصة - مراكز تنظيم المعلومات 57 الكميات الضخمة » 

مل سجلات العملاء » ملفات العاملين » سحلات المستشفيات ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
ويمكن تلخيص مميزات الجاكيت فيما يلى : 

٠ حماية التسجيلات الميكروفيلمية من الخدش والتلف‎ ١ 

#ابت, شعو له اضافة البيانات والمعلومات الحديدة وفى مواضعهاأ المناسبة ٠‏ 

ب سهولة تعديل المعلومات او السيانات باستدال التسحيل الوب 
تعديله بالتسجيل الجديد ٠‏ 

؛ - سرعة وقلة تكاليف كر :وتوم الللرناك اليجلة 'الؤناق القوفةا0 
حيث تقطع الى شرائط وتحمل في الجاكيت تقطع بواسطة الاجهزة 
المناسبة على مسطحات فيلمية على هيئة ميكروفيش يستخدم في عمليات 
ولقد ساعد 5 1.8 الاب سترجاع الالي للتسجيلات المبكروفيلسة 
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كك ا ميكر وفيشس ‏ عونا 

بدا استخدام الميكروفيش في بداية القرن الحالي الا انه لم يجد رواجا 
الا في عمد قرب ٠‏ وكان الاستخدام المبكر لهذا الششسكل من اش كال 
المييكروفيلم 2 بعض المكتبات ف دول اورسة محدودة وي فرنسا على وجه 
الخصوص »2 ثم أدت زيادة الحاجة الى وجود وسط مناسب لتسجيل الصور 
المصغرة لمجموعة من الوثائق او المعلومات او البيانات التي يربطها موضوع 
واحد » الىالتفكير فياستخدام ظظلام الميكروفيش ف مجال تنظ 
وتسحيل المعلومات ؛ حيث استخدم خلال السنوات الاخيرة كوسيلة لحل 
المشاكل المتزايدة في مجالات الفهرسة والنشر والتوزيع لهذا الفيض من 
المعلومات المنيه التي تتطلبها مراكز البحوث المختلفة : نظرا لان الميكروفيش 
يسكنان يغطي احتياجاتتوزيع المعلومات الفنية بصورة لايسكن توافرها بالدسة 
لاشكال الميكروفيلم الاخرى من حيث السهولة والسرعة وتجنب التأخير 
الذي يشكل خطورة ويعنى مثلا في اصدار القرار السليم ٠‏ 

وهناك استخدامات متعددة للميكروفيش في الوقت الحاضر فى 
محالاات العمل المختلفة » فقد اصبحت الثورة الورقية واتمجار المليورعمات 
خارجة عن نطاق التحكم ٠.‏ كما وجدت المؤسسات الكييرة ذات المروع 
المتعددة في الميكروفيش وسيطا سبهل التداول » يمكن من توزيع التقارير 
وكتب التعليمات والمطبوعات الآخرى » ذات الوزن الكيير التي يصعب 
توزيعها عن طريق البريد » بالاضافة الى قلة التكاليف ٠»‏ وقد بدا استخدام 
الميكروفيش على نطاق واسع في السنوات الآخيرة » حسث قامت عضن دوو النقسر 
تسيل مطبوعاتها على المييكروفيش » وبدلا من شراء مجموعة كبيرة من 
الكتب الملبوعة » اصبح من الممكن الحصول على ماتحتويه هذه الكتب - من 
مادة ‏ مسجلا على عدد محدود من الميكروفيش » بالاضافة الى سهولة اجراء 
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أي اضافات او تعديلات على هذه المعلومات عن طريق اضافة أو استبدال 
واحذة او اكتربون المكرو ليشن 0 

والمبكروفيش : عبارة عن شريحة فيلمية مستطيلة الشكل » تحمل 
مجموعة من التسجيلات المصغرة مرتبة في نظام شبكي على هيئة صفوف 
واعمدة » وفي اعللى المساحة المخصصة للتسجيلات الملصعرة توجد مساحة 
مخصصة لكتابة عنوان يقرأ بالعين المجردة للتعريف بمحتويات الميكروفيش ٠‏ 

وينتج الميكروفيش بمساحات متعددة منها  :‏ 
١‏ ه٠إكاهع١‏ مم وهي المساحة الاكثر شيوعا ٠‏ 
وهر كاه ؟ثرلا14 مم وهي نمس مساحة بطاقات التثقيف والجدولة ٠‏ 
م ب وملاعاه؟١‏ مم وهي مساحة طاقات المكتبة 5 

الطريقة الآولى : 

باستخدام ماكينة تصوير مناسية تسحل الوثائق على فيلم ملفوف ١5‏ أو 
5" مم ء ثم يقطع الفيلم الى شرائط باطوال تتناسب مع الابعاد المللوريبة 
للمسكروفيش ه» وذلك بواسطة حهاز القطع مثل المعدة رقم رمن ووهه وكهه 
ثم تحمل هذه الشرائط ف جاكيت » او تلصق بمادة شفافة على شريحة من 
اللابشيك الشفاف في صفوف تحت بعضها مع المحافظة على شكل الأعمدة 
الرأسية ٠‏ ثم تطبع المجموعة على شريحة فيلمية للحصول على الميكروفيش 
الطلوت: + ظ ظ 

الطردقة الثانية : 

تنم باستخدام احدى ماكينات التصوير ذات الخطلو والتكرار 

(80ع030) 0 82 م )516‏ مل المعدة ر كم ىبا وية/ا و+.مواإلهم وقد 

صمم هذا النوع من الماكينات بحيث يمكنه تسجيل الصور المصغرة للوثائق 
على شريحة فيلمية على هيئة صفوف وأعمدة » كما يمكن ان يقوم نفس هذا 


5 1 


النوع من الماكينات , 


على مجموعة 


صل الصور المصغرة بنفس النظام الشبكىي على 
ان مارك رضي إاراية الروجاايي) آي عبطا الأللام يبد زااء امرك 
من الميكروفيش ٠ ٠‏ 


ويسكن تلخيص مميزات الميكروفيش فيما يلي : 


يعتبر الميكروفيش ومشله سر دعة » واقتصادية ادر ووم 


ل المكونة من صفحات متعددة 5-5 


؟ ‏ ظرا لان المبكروفيش يبحمل تسحيلات مصعرة لعدد من الونانق يمكن 

ان تعدى .ووس وثيقة » فانه فضلا عن تسهيله لعمليات الاسترجاع د 

شعل الا حيزا صغيرا عند حفظه » بالاضافة الى الال ماح ردي 

عن استعمال أوعية حفظ متحددة المقاسات ٠‏ 
00 ئ 


وام - 


عن ع مهع انر 


المسامة المخصصيصةثيانات التعريف كرفي ش عالرمة فطع ا لركن 


1 
3 1 


0 


4 


0 
5 
7 


هه : © 0 > 
ا الم وكن (لامناد 
الي م مك | ليذ يا 
حم © لل حرا ل قد أت نمو 
مله ؤلم 
عارمة القطع شق أهند 
1 5 


مسي 1501 سم 


ا ا ا 


عرد الكعاورات اأء “لل كاديا (10مبق )1 8[ عمودا) 


20 


برابعا ‏ أوعية حفظ الافلام : 

لسهولة الرجوع الى المادة المسحلة » تصئكف أشكال المايكروفلم كل 
هل مده م ويو عع كل الع انها داح روعا سات وال لحلل بيد 
الاوعية داخا ل أدراج. او دواليب او خزائن ٠‏ 

وفيما يلي تعريف لبعض هذه الاوعية :. 
١‏ - العلب المعدنية والورقية والبلاستيكية : 

تحفظ يكرة الفلم: ا ملفوف داخل علبة اسنوانية من المعدن الرقيق » 
يزيد قطرها الداخلي قليلا عن قطر البكرة وطابق ارتفاعها الداخلي طول 
محور دوراث البكرة » وللعلبة ‏ غطاء فن نفس المعدن الرقيق » يحكي اغلاقه 
عدون ارط يكيسيات ل باجا لو الي 00 
الرطوية ٠‏ ْ 7 

وتحفظل هذ «العلبة الممدنية داخل علبة اخري من الورق. القوى و كت 
عل العلبة الورقية التعريف الخاص المادة المسجلة على الفلم بخط يقرأ بالعين 
الجردة » وقد تحفظ البكرة داخل علبة من البلاستيك ايضا ٠‏ 


علية بلا سسك 


خيل اليد ش 
علبة بالاستيك لبك 15م 


ل 8 


ب 56 سه 


؟ ل حافظة الميكروفيش <١‏ (810060) 

صممت هده الحافظة ‏ اساسا لتكون فهرسا لتسحصملات مركنز 
المعلومات ال ميبكروفلمى» بحيث يمكن استخدامها مع أي مجموعة من ا ميك رو فيش ٠‏ 
وهى حافظه ذات جبوب من النلاستك متماثلة المساحة 4 مرنمة بصورهة 
متعاقبة بحيث تكون فتحاتها كلها من الجهة العلوية للحافظة » وتبعد كل 
فتحه عن الاخرى بمسافة تكفي لظهور التعريف الخاص با مانكروفيش 
الموجود داخل الجبب ٠‏ ويبوجد لهذه الحافظة عدة تصميمات منها :- 

| الحافظة ذا تالغلاف الهرمي (81008 اوومع ل,معء8 ولطزوز/ا) 

وهي حافظة تحتوى على ١+0‏ جببا من البلاستيك الشفاف » مرتبة في 


5م - 


(ه) مجموعات » وتبوب محتويات كل (0؟) جيبا منها ببطاقة فهسرس 

شفافة ذات لون معين » ويتميز هذا النوع بانه يسكن طي الغلاف 

الخارجي الى الخلف لتشكيل حامل هرمي للحافظة ٠‏ 

ب الحافظة خفيفة الوزن (ععلمز8 عطواع طون ) 

وهي حافظة خفيفة الوزن © تضم )5 جييا مرتبة في مجموعتين 
تتكون كل منهما من )١8(‏ جيبا » وهناك شكل آخر للحافظة خفيفة الوزد 
نضم (55) جيبا أيضا وهي حافظة الجيب ٠‏ 


الحواقط حقيفةاكوزت ظ 5ع لزع [إلأاو[اعغ/اا | 1انا1ا 


محافؤئة د نم 2 


597 اه 


85 86 هام 202 


حافظاة ترك على جدهازة !»5 


 '"‏ حاملة شرائط الافلام ‏ (مولاولا مننومبعنالا) 
.وهي قناة من البلاستيك لحفظ مجموعة من شرائط الافلام ذات اطوال 
لا تتجاوز وروم سم من الآفلام عرض ٠١‏ مم وتلون نهائات هده 
: - الحامل الدوار (أع05ل0م:68© ) 
ولهذا الحامل صورتان مختلفتان :- 
أولا س حامل علب وخرطوشات الافلام (216 أع5نم:ة6) . 
وهو علىشكل متوازي مستطيلات ذي قاعدة مربعة يقسم طولية بحواجز 
- ارة سه 


الافلام (ه) ملم حيث يقل عمقها قليلا عن عمق علب الافلام » حتى 
يمكن تداول العلب بسهولة كما تميل الارفف الى الداخل قليلا لمنسع 
انزلاق علب الافلام ٠‏ ويمكن وضع الحامل على قاعدة دوارة لتسهيل 
الاتنقاء من جوانبه الاربعة ٠‏ 

ويصمم هذا الحامل بارتفاعات مختلفة تتوقف على عدد الطوابق 
التي تنراوح بين ه الى 45 طابقا تتسع من ٠‏ الى *همه من العلب أو 
الخرطوشات ٠‏ ا 


حاعل علي ورطويشات الأغلن] عيااع _اع5لا0طم) 


سس و دوي سبع عيب مويو وبي دور اسأر 005 


م12 1 ل ور 60 


(نطرازن 522-75 0175 0 0 ل لالض 
عمد لأتصام - ا .مم١‏ .6 2 
الأرتتاعسم لروع ا لككه ربا ١‏ ميقل 


اث 


عد 8909© هه 


2. * هه‎ ١ 
صفغوف ف الجافٍ الواحد‎ 0 


كن علية أفلام ْ كد 18 كلصي 


و -؟؟ع عله افلدم 1م لاوقؤيصسق 


احدى الحوافظ الخاصة بأفلام البكرات 


إوسسست ا مسيم اولمعيب اليس 
1 


8115م 


ثانيا ب حامل خرطوشات الافلام (اع5 نم08 ) 


او در لت يا ؛ فصل بينهما (5) أضلاع قصيرة 
والاضلاع القصيرة مكونة للشكل المضلع » اما الاضلاع الطويلة فهي مجوفة 
ونتسع كل منها لوضع )٠١ ٠١(‏ خرطوشات أفلام عرض ١١‏ ملم بجانب بعضهاأ 
في وضع رأسي ويقل عمق التجويف قليلا عن عمق الخرطوثة » كما يزيد 
بسح ع 0 


تزويده بعدة حوامل ممائلة 0 55 عددها الل (0) حوامل 57 الله 
بدار كل منها على حدة يدويا ٠‏ ظ 
ولقد صممت بعض هذه الحوامل بحيث يمكن ان تدار اليا ٠‏ 


وهناك تصميمات اخرى من حوامل خرطوشات الافلام مثل ال 
(؟أعطعممء 1/1 ) 


- 61 - 


حافظة مدورة للافلام الملفوفة 1آلانا ماعةنامممع 


السحة .ه غرطوشة ظ 
الديماد الحض | احاكاهم - 
لاضع ,دنا م 
دصائاليه :10 ثم 
دكل طْيقةاضافية 
بكر أخذصى 0 طيقات 


5 ليم 


َس 11 ات 


ه . وحدة ذات درحين 
وهي ا ينسع عرض كل منهما اطول اه 
الاشكال المسطحة للمايكروفلم و تحتل هده“ الاتكعال :داخل الدرجع 
خلف بعضها في اتجاه عمق الدرج . وتوضع حواجز عرضية 
بالدرج ننبوب محتو يانه ونوضع على كل درج بطاقه للنتعر يف بالمادة. 
المسحلة ٠‏ 


ظ وتستخدم هده الوحدات فيحاله وحجود كنيات ا فقلةاون الافكاك 
المسطحه للمايكر وفلم القايله للزبادة بحيث يمكن اعمال الخ دن أو 
الكل وعم كو به ٠‏ وفي هذه الحالة يستخدم حامسل لهسذه 
الوحدات ٠‏ 


جرازات لحفظ أفلام الجاكيت انابتروفيش (اللسطحة) 


9 ميك وفيش أوجاكيت 


٠٠-١‏ بطاقة 


5 


١‏ - حافظة المبكروفيش الدوارة ‏ (5600 /60خه8) 
وهي عبارة عن حامل يدور فوق قاعدة مثبت به ه؟! أو ١6٠‏ أو .ءا 
لوحة » ذات جيوب شفافة يوضع فيها الميكروفيش » وتبلغ سعة الحامل 
وءلرهة ميكر وفيش ٠‏ 


حدةَ ذات درصن. | ' ش 
9 :ذاتدرجين ظ 2116لا 8 عانالم 252 


لني 7 وه 7 
8115 30105151 نوع 2001687 ,و شرق ام الو د 
حافظة أفلام الجاكيت 


65 سه 


لاب 


-8 


العامل ذو القاعدة الدوارة للميكروفيشس (عاز اعونه3© ع01:6مه5010) 
هو حامل رأسي مثبت في قاعدة دوارة به 4 لوحة لها جيوب شفافة 
يوضم فيها الميكروفيش ء ولهذا الحامل طرازان » طراز 1١١‏ تبلغ سعته 
ميكروفيش وطراز ٠٠؟‏ وهو اكبر حجما وتبلغ سعته 51148 
الحامل الدوار للميكروفيس او الحاكيت و( !|-ان906 أع287005)) 

هو عارة عن صيئية مقسمة الى أربعة أقسام مكشوفة يسع كل منها “٠‏ 
مسكروفيش داخل مظاريف للتبويب او ١6+‏ حاكيت » وتدور الصينية 
على قاعدة دائرية » وللصينية غطاء لوقابة التسجيلات المايكروظبية 
من الانرية » ويمكن وضع اربع من هذه الوحدات على عربة مما يعطي 
امكانية الحركة لكمية كبيرة من الميكروفيش أو الجاكيت ٠‏ 

الحامل المتحرك اع8 عأنأطه1ن/اا) 

وهو عبارة عن وحدة تخزين متنقلة » مصممة للتغلب على مشاكل النقل 
السريع للافلام الملفوفة والخرطوشات » وتضم اربعة صفوف للتخزين 
غل كل سباي + 

ويتركب هينكلها من مواسير مجوفة ذات مقطع مربع طول ضلعه ور؟سم 
وبها رف سغفلي مامت للاستعمال عند الحاحة » كما تزود بأربعة 
عجلات قطر ١١‏ سم ٠‏ 

وتحفظ علب الافلام على قضمان افقية سهلة التنظيف وتساعد على 
اتساع الرؤية » وبسع الحامل +1 علية افلام ١‏ مم م علية يكل 
صف ) او ١44‏ علبة افلام هم مم ( 18 علبة بكل صف ) ٠‏ 


ء من 
تصميم آخر من هذه الدواليب ؛ مثل النوع (1/54-8) وتتراص أدراجه 


اكه ب 


رأسيا بجاب بعضها وبكل درج منها أرفف لحفظ بكرات الافلام 15 مم أو 
008ظ ٠‏ وبساعد قصر ارتفاع هذا النوع على مكان وضع قطعتين أو ثلاثه 
مسة فوقق بعضها 4 أو وصبع التولات فوق أي من الدواليب ذأات العرض 
والفمتق انان 


ولبعض الدواليب أقفال لاحكام اغلاقها مثل النوع (6/علة) (5/8/) 
(1/8/64 (847/85) وبعشها الآخر تغلق ادراجه تلقائيا باستخدام الخاصية 
المغناطيسية مثل الدواليب التي تنتحها شركة (7.2.8 8 .10] [9غ5بكم!) 
(ععممع5 0 أبعاد أشكال --0 نل متهت كيده 


الورقة التى تحمل البكرة والخرطوشه والكاسيت التي 000" 
3 ملمترا أو هم مم + ومنها ما صمم لحفظ الاشكال المسطحة للمايكروفلم 
بأبعادها الشائعة وغ أبعاد البطاقة ذات المتحه والممسكروفيش أو الحاكيت 


ذي الابعاد ه/اعاه؟امم (سعاه بوصة) أو ه١٠١1كا4:امم‏ (:>ا5 بوصة) أو 
0017 اماه لامم (ام بوصة) ٠‏ 

وفيما بلى بعض هذه الانواع وفقا للاشكال الكوولن المعقدية 
معها: 
١‏ دواليب حفظ كرات أو خرطوشات الافلام ١١‏ و ه” مم ء 

ومن هذه المجموعة عدة نماذج مثل الانواع (6/16)ه (4-8-عاالا) 


و (2/168) و (4/168) و (8/ع/1) و (1/211-8) 


-الاه ب 


طزذ م ١/14‏ 


الطإز 84-4 1211-4 
عدد ا لأدراج ش 13 : ١‏ 
لله م؟ه مكرة 15م 6 بكة ام 


١ ِ‏ 5 8 6 5-5 
ذع 9١6‏ دكرة م م أحفعخم بك 5" م 


دوالبب خاصة بالبكرات 


- إرة سس 


دولاه 0 688102 


ظ 


ك1 
3 : 
١‏ 3 ّ 4و 
1 43 


سح نسم 18114 سس 


1 


ظ 


نذا 
+1 
في © 
اي 
0 
5 
0 5 
:1 
ام 


0 


5 1 
الطرلق 48 5/1681 51 


عدد الاد راج 2 ظ + 


1 


وه 


من هذه المجموعة عدة نماذج مثل الانواع (28 ,48 ,68) 2 


م« دواليب حفظ الميكروفيش أو الجاكيت أو المطاقة ذات الفتحة ٠‏ 
هذه المحموعة عدة نماذج الداع (1//8/64) (/21 ,4 ,ق/ز6) 
و 5ه" و 0154 وتستخدم هذه النماذج لحفظ المابكروفيش أو 
الحاكيت ذات الابعاد مم 04 ا 5 


000 1م 5515 20ع1ا 


الطلز 3 و0282 52021114 0412 2120571 م5 
السعك ع ٠‏ تشكرات م 


أو ١‏ خرطوشة 11 م 


وتستخدم الانواع وم/ ؟ و هسه و (1/17/85) 001/6(9] ,011/14) 
لحخفظ المانكروفيش أو الحجاكيت ذي الابعاد لاا كالء كمم 
جرارات لحفظ الافلام 


6 


و. 5.5.0 8 81/1065 


اد 1ل 1 
111 


00 يو 2 ا 000 هياج وجب سبدب ب - بر 1 
وضرب جاب ووم 


1011/14 


+ الطوق ‏ 1028/65 22 1000014 
عدد الادراج 1 14 
السعة ٠.‏ بطاقة .. "١0‏ بطاقة 


اا اس 


كما تستخدم الانواع ةء"ه 2 يؤووه 4 1هوه ) 4باوه لحف ل 
المإدكروفيش أو النطاقات الورقية المصغرة التى أبعادها مباعام ٠١‏ مم اه 


بوصة) » تنوع استخدام أي من هذه الادراج باتباع طرق التفسيم التي 
تتناسب مع الاشكال المختلفة للمايكروفلك . 


دواليب .5 157 افع 
و5221110215 22م ع20 12 
الطاز فعلو تنه اكثعثه فمئند فكتند ‏ كانه 


كل من سين دكل من قسعين ٠٠‏ كل من قسمين . «كل من قسمين . «كل من قسميى . «كلمن + أقام 


السعة 0٠‏ مكردفيش ميك وفش ...+ ميكروفسشٌ 4٠.‏ مكروضين «وهع سك روفدش ممكى وفيس 5 


نقاس 1260م مقاس 1461م ماس و/ابرة )1 نم هقاس دلايره )1م ماس ٠١٠6‏ هادم مقأس ونايره )1 ثم 


- الك 


ومن تصميمات شركة رعاممت جعطه11) 
أولها يسمى (لموعمده:ومأصمة8) وهو عمارة عن مكتب به لوحه 
أزرار تعمل على مجموعة جاكيت أو أي من الاشكال المسطحة داخل مظاريف 
مشفرة موضوعة على ثلاثة أرفف تتسع ٠‏ الفا من هذه المسحلات ٠‏ 
وثانيها سمى معو :)ة]) وهو عبارة عن مكتب له لوحة أزرار تعمل 
عل عدة صوانى ولها غطاء منزلق لحماية التسجيلات من الاتربة وتساع 
الادراج مه ألفا من الاشكال المسطحة للمايكروفلم ذات الابعاد 317 
+.؟ مم (هكام بوصة) ٠‏ ظ 

وبالضغط على الزر المناسب تظهر الصينية الحاملة للتسحيل المللوب ف 


اوتوماتيكيا ٠‏ 
وتوجد تصميمات بأحجام أصغر من ذلك حيث يقل فيها وقت 
الاسترجاع عن ثلاث ثوادر ٠‏ 


آلا 


ظ 


#7 م 


6527 لدف لأظفنا لاع 1شفاأذه1 لام 


0 
8 12/5 طعخكا المع ا كم | 9 


يعتسد هذا التصميم على وضع الاشكال المنظمة للمايكروفلم في 
مظار ديف محفورة في نهايتها ا لسفلية 40 سنآ » مرتبة ف تنسع مجموعات 
كل منها تتكون من ه أسنان ويعتمد التشغيل في هذه الحالة على تنسيق 
مجموعات الافنانه 


جا ااي 


410 الاشكالالسطحة : معنع_<70218418‎ ٠ 


011 


اما ا 0 


اماما 


الل 


8 له 1517 ,«الجمع 72011 881/1016 
لير لمكي 


سادسا ‏ أوعمة الحفظ والاسنرجاع الالي للاشكال المسطحة للميكر وفلي : 
لقد أدى استخدام نظم وضع الشفرات على المايكروفلم ال استحدات 
أوعية حفظ بسع بعضها ٠ه‏ ألفا من المبطحات المكروفلية سكمين أن 
لخد في عمليات البحث والاسترجاع بسرعات عالية بحيث يمسكن 
استرجاع المإيكروفلم المللوب في أقل من ثلاث ثوادر في بعض الحالات ٠‏ 
تصميم شركة (8ه6) ويستخدم في حالة المجموعات الكبيرة مسن 
ب 56" سه 


5 ! وس . 6 

0 0 ع اي > 
7آ7إ- م 5 

7ج جصصٍككككٌ 


0 


>- 


الاشكال المسطحة للمايكروفلم إذ يمكن اتنتقاء بطاقة واحدة من بين 
هه بطاقة خلال 1 ثوان فقط ويستخدم مع الحاسبات الالكترونية ٠‏ 
سابعا ‏ الخزائن : ظ 

عند حفظ التسحيلات المانكروفلسة » توضع داخل علب معدنية غير 
قابلة للصداً » أو تنقل شريط مانع متسرب الرطوبة » ثم توضع داخل 
خزائن معدنية تتميز بمقاومتها للحريق مثل الخزينة التى تنتجها شركة 
مون بأسم (ع581 عؤوم) + وهناك أنواع خاصة 0 الخزائن تستخدم 
ف حفظ التسجيلات المانكروفلسة ذات الاهمية الخاصة ويجحب أن 


ااا 


تكون هذه الخزائن من النوع الما نع للنسرب 6 المقاوم للحربق 4 والدى 
لا بحتوى عل مواد عازله تنتج عند نسخينها كمية من بخار الماء مما قد 
يودي الى اتلاف طبقة المستحلب (الاملثشسن) للافلام وبالتالى ضياع 
ال حيللات 5 
ثامنا ب كسولات السحلات التاريخية : 

السحلات التاريبخية » هى نسجيلات مابيكروفلمية على الافلام ملفوفة. 
مخصصة للحفظ مدة طو يله 4 حرث توصع 2 أححار الاساس للمتفيات 4 
وتحتاج هده التسحيلات الى معالحة واعداد خاص صمن بقاءهاأ لأطول. 
مده ممكنة 4 وتحفظط هذه التسحيبلات 2 اكسولاات اسطوانية الشبكل 6 


والاشكال المرسومة تعطى فكرة عن هذه الخزائن ٠‏ 


5885 


عوك خآشن . 10ت لاظالاعم 


ب لا مله 


م5 1للم[وادعم عماع 


خزائنة 

تأسعا ‏ الاقبية والانفاق : ظ | 

زبادة في الامان ؛ اتجهت الانظار الى استخدام الاقبية والاتفاق فى 
حفظ التسحيلات ال بحا الاهسة القصوى وكمثال لهذا مركز 
التسحيلات الممكروفلسة الذي انشأنه جمعية الانساب التابعة للمورمون 
بمدينهة سولت ليك بولاية بوتاة الأمريكية ووويك اه هذا اللمراكه هن 
504 مثرا مربعا » ويمكن أن :: ما مسب ويد 
المإدكروفلم ٠.‏ 

وبتكون من ثلاثة أتفاق (انظر الرسم أدنام) م فذق ال فيك أقبيتة 
تستخدم كغرف للحفظ مزودة بأبواب فولاذية » وهذه الاقبية منحوتة 
في جبل من الحرانيت » وذ يا لي تن ا 
بو هر١٠”»‏ مترأ من الحرانيت ٠‏ 

وقد زود المركز بأجهزة للتحكم في درجات الحرارة 500 النسسة 
ومرشحات: القواء لثوفين: الطروف المثالة اليل 

وبحتوي المركز حاليا على ما يقرب من مليون بكرة من الميكروفلم 
كما تضاف اليها عدة آلاف من البكرات شهريا ٠‏ 


فت لمكا 


سس د الوصو 


2-0 2 
حك اح دام 
22 2-2-2 2-2 - 5ك 
5 د قور يمس ا 
تت 


"ا نح ميل جرانيت لذظ التسجيلات المبكروفليية 
58 ب 


عاشرا ‏ الاضرار التي يمكن ان يتعرض لها المايكروفلم وطرق الوقاية منها 
مم أى شىء بخثى على سلامة التسجيلات المانكروفيلمية أثنباء 
حفظها ؟ 

للاحاءة عل هذا السؤال » سكن تقسيم التسحيلات المانكر وفيلمية 
من حيث المدة المطلوبة للحفظ الى حالتين هما : 

أن حفظك مؤقتانه أقل من +6 سمنه + 

لل رار 4 ته 2 

وى كلت الحالتين هناك عدة عوامل بحب مراعاتها أثناء حغفظ 

التسجيلات المانكروفيلمية » ذلك ان عدم نوافر أحد هذه العوامل تنشاً 

عنه بدت الاشراو الت متكن: ان تمرضن: لها الاوك وفام و تع دلت 
ا 
أو - درجات الحرارة والرطوبة النسسة اللازمة : 

والجدول الاتى ببين قيم تلك العناصر الواجب توافرها في كل من 


ا 


حالة الحفظ الدائم 


“لاقن جحو مويق 7 يحوت 7777 1 رجح وجوه ما ا 1171777777 7 م عس احص دفات 
ةك وو 2 
1 إ 52 أ ع و 

إن 1 

5 سه 
7 3 
ينه م 

مج جارح ع 52014352 اال لم ةو ب 

وو 


15-٠‏ مئوية 
اه1-ه/ للافلام قلسله 

ظ التداول 
هسم للافلام 0 
ئ التداول 


اس ني الرطوية التصبية الرتقمة والتخاضة : 
ا الرطوبه الحية المرتفعة : 

ف على حفظط الافلام 2 مكان نزيد فيه الرطوبة التبسعة خن 3 
أن شمو قط فطر على سطح المستحلب » أو على ظهر الفيلم أو على بكرة الفيلم ٠‏ 
وكلنا زادذت الرطوية النسسية كلما زادت الفرصة ليهاجم الفطر الأفلام ٠‏ 


د آلا 


وعندما بصل نمو الفطر ا لهاتسي ان المينةالة 
ضر كبير ودائم في الافلام ؛ حيث تحدث تغييرات كيمياوبة في الجيلاتين 
الفطر 2 م توفير الميئة المنامسة لنموه 1 ويراعى عدم استخدام مزبالات 
الرطوبه التي تحتوي على بلورات من كلوريد الكالسيوم أو آي مواد مجففة 
أخرى » ذلك ان هذه المواد تسب 2 ابجاد خطر تراكم حسسيات رضمعة من 
البار عل الآفلام تودى الى خدثها عند الاستخدام : 
؟ ‏ الرطويه النسسة المخفضة : 

اذا انخفضت الرطويه اللسدية عن 1/ كأنه رتب عل ذلك ظهور 
و نمعر الفيلم 2 اتحاه الحوانف ٠‏ 
<< وتترتب على زيادة التقوس في الفيلم صعوبة في ضبط البؤرة في أجهمزة 
القراءة ٠‏ ويمكن التخلص من ذلك و حسم الفيلم قٍِ حو دي رطوية نسسة 
نحو /5٠‏ قبل استعماله بفترة كافية ٠‏ 
ثالنا :.# تلوث الهواء ظ ظ 

يسبب تلوث الهمواء 2 نلف قاعدة الفيلم كه ومن م نتادتي ف سحل 
عليه تدريحيا ٠‏ ظ 

و نعنس أدخرة الطلاء , مشل د الابدروحين : وثاني اكنمد 
الكتزنك 6 والعازات الممائلة 6 من المواد الملوثة للمواء ١‏ 

كما يمكن ان تاتي الملوثات من غازالاضاءة ءاو منغاز الفحم : بالاضافة 
م حفظط الآفلام ف هذه المناطق » قادأ تعدو ذلك فبجب فصل الأفلام عن 
الحو الخارجى ٠»‏ بحفظها داخل علب معدنية مانعة للتسرب نظرا لان ظروف 

اعد 


حفظ المايكروفلم تلع دورا هاما في حمايته من كثير من. الاضرار © فانه 
بلزم ان يتوافر في أماكن الحفظ نظام جيد التحكم يمكن بواسطته المحافظة 
على درجة الحرارة والرطوبة النسبية عند المستوى المثالي » بالاضافة الى 
استخدام عراكها نت الققة البو اين الاتيرة والفاراك رالا ركرة الل كبيدة + 

وبالاضافة الى توفير الحو المثالى للحفظ » فهناك عدة أساليب يمكن 
انباعها للوصول الى درجة عالية من الوقاية للتسجيلات المإيكروفيلمية 
نوجزها فيما يلى :- ظ 
١‏ العالجة بالذهب 

تعطى هذه المعالجة حماية ضد الاكسدة » حيث تعتبر أفضل الوسائل 
لنع تكوين الشوائب الميكروسكوبية ٠‏ وتتم أثناء المعالجة المعملية للافلام 
أو بعدها ٠‏ 000 
؟ ‏ طلاء الافلام. باللك 

فاليا ما تتلف التسجيلات المايكروفيلمية كثيرة التداول » تتبيجة 
للاحتكاك أو الكقشط أو الخدش » لذلك يعتبر طلاء هذه الافلام باللك ذو 
فائدة في هذا الصدد ٠‏ وفي حالة تعرض الافلام لخشونة فأنه رتب على 
ذلك خدش طبقه اللك دون اصابة التسحيلات بضرر ٠‏ وف هذه الحالة 
بسكن ازالة طبقة اللك المخدوشة ووضع طبقة جديدة سليمة » وبهذا يسكن 
ان يبقى الفلم سليما ٠‏ 

وهناك فائمدة أخرى من طلاء الفلم بطبقة من اللك » ذلك انها تحمي 
الفلم من نمو الفطر اذا حفظ لمدة طويلة في مكان رطوبته النسبية عالية 
ححث سدأ نمو الفطر على طبقة اللك » فاذا اكتشف نمو الفطر في الوقت 
النافب اوقل ان عل ألرطقة السكلب عت (معن: ازالة بلبقه اللك :ريمت 
عليها من الفطر ويبقى الفلم سليما ٠‏ كذلك فآن طلاء الفلم باللك يقى طيات 
العلم المتحاورة من الالتصاق سعضها » 2 حالة 'تعرض الافلام للرطلوية 
المرتفعة ٠‏ وينم طلاء الافلام أثناء المعالجة للافلام آو بعدها ٠‏ 
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؟" ‏ النسخة المديلة 


ينصح بعمل نسخة احتياطية من أفلام التسجيلات المايكروفيلمية على 
ان تحفظ في مكان بديل ؛ كاجراء وفاني ضد أخطار تعرض النسخة الاولل 
للتلف أو 0 906 ا 55 11 المين اه 
النسخ المطلورة سرعة منأسية ٠‏ 
؟ - الفخصص 

يعمد بقاء التسحيلات المابكروفيلمية ‏ الى حد كب على الاحوال 
الحونة الس كالرطوبة النسبية والحرارة ؛ الى جانب طربقة الاستخداء 
ومراعاة النظافة ٠‏ 

وحتى عند حفظ التسجيلات المادكروفيلمية فى ظروف مثالية فانه 
بأزم اختبار عدد مناسب من هذه الافلام عنتي ديد * ونم هذا الاجراء 
مره كل مدان ظ ظ 

ونظرا لامكان حدوث زيادة 2 درجة الحرارة 0 النسسة عن 
الحدود المثالمة » فانه بهضل ان :ة نقل المترة التى تفصل بين عمليات الفحص »2 
بحيث لا تتعدى + أشهر » فاذا لم بلاحظ وجود تلف فتمتد تلك الفترة 
بحيث لا تتعدى سئة واحدة ٠‏ وقد اوصت بهذا الفحص ٠‏ والمدد اللازمة 
لاجرائه الجمعية الامربكية للتوحيد القياسي 

ونظرا لان فحص الافلام يحتاج الى مجهمودات وتكاليف ؛ فان هذا قد 


تردى الى اهمال اجرائه عدة سنوات » الامر الذي تترتب عليه نتائج سيئة 
بالنسة للافلام المحفوظة ٠‏ 

ه51 من المستطاع ‏ دائما ‏ فتح كل علب الافلام » ثم اعادة 
لف هذه الافلام في الفترات المطلوبة » ولذلك فبدلا من اهمال اجراء 
الفحص كليا ء » تختار اعداد عشوامة كعينات من الافلام » لاجراء الفحمسن 
عليها عندما تحين مواعيد الفحص ٠٠‏ فاذا وجد ان حالة الافلام المختارة غير 
جيدة وجب فحص كل الافلام وتحسين ظروف الحفظ ٠‏ 

15 سا 


© - الافلام ذات قاعدة لينتريت والتسجيلات الدائمة 

لا بيجب اس تخدام الافلام ذات القاعدة النيترتت في التسجيلات 
الدائمة » كما انه لا يجوز حفظ هذ النوع من الافلام مع التسجيلات 
الدائمة » سواء كان ذلك في نفس الغرفة أو في الغرف الاخرى من المبنى ‏ 
اذا كانت الغرف متصلة عن طريق قنوات التهوبة حيث ستؤدي الابخرة 
الناتجة من تحلل الافلام النيتريت الى اتلاف التسجيلات الدائمة ٠‏ 

5 اجهزة الانذار والاطفاء الالي للحريق 

بحب تزويد مركز حففظ التسجيلات المايكروفيلمية بنظام انذار ذاني 
للحريق وبدء عملية مكافحته آليا ٠‏ وبحب ان تتوفر في هذا النظام مجموعة 
من الخصائص والمواصفات التى نجملها فيما يلى : 

١‏ درجة عالية من الحساسية فى التعرف على مظاهر الحريق في 
بدايته » بحيث يضمن الانذار تدخلا مباشرا ومبكرا ( بشريا أو آليا ) مما 
نتلل الخسائر الى أقل حد ٠‏ 

؟ ب عدم تأثر أجهزة الانذار بالظروف العادية المحيطة بها والاا تسبب 
الانذار الزائف ف فقدان الثقة في هذه الاجهزة ٠‏ 

ان تكون عدد اجهزة الانذار كافيا وموزعا توزيعا صحيحا كما 
بحب ان تكون من النوع التأديني (مه1ةهدامه1) التي تنآثر بفعل نواتتج 
الاحتراق المرثية وغير المركية ٠‏ 

كانت أن: تتكون أحيدة الاندذار من عدد محدود من المكونات سيطهة 
التركبب + وسهله الفك » والتنظيف ٠‏ 
ه- ان يزود جهاز الانذار بمبين ضوئي متقطع الضوء يبحدد مصدر 
الانذار » وان وضع حهاز الاندار 2 مكان ور كنجزىئ » تسهل مراقته 
المستمرة » وسهل التعرف مئه على مصدر بدء الحريق ٠‏ 
رابعا ‏ الحريق : 

بالاضانة الى الضياع التام الذي يمكن ان بحدث لبعض التسجيلات 


ها - 


المإدكروفيلمية عند حدوث حريق ؛ فان البعض الآخر يتعرض للتلف نتيجة 
لارتفاع درجات الحرارة الذي نتسسس عله انبعاج الافلام لانكماش 
أطرافها ٠‏ ولقد'اثبتت التجارب ان هذه الأفلام يمكن ان تتحمل درجات 
رارك مزتلفة 0 كه وين ران ع الو وو ا الحو 2 دلت اذا 
كانت محفوظة في جو رطوبته الثسسية تزيد عن 9 »© وتنعرض الال 
وقت اقصر وعند درجة حرارة أقل ٠‏ 


ا" 25 


أ 


نصور الوثائق أو المستندات واحدة بعد الاخرى بأفلام ذات قياسات 
ختلفة من ناحية عرضها إليا ان طول الفلم غاليا ما نكون هوا قدم لمختلف 
الفاسات وأدناه أنواع أجهزة التصوير البتحتفة حالما - 


| الاجهزة النى تستخدم افلام قياس ١5‏ ملم 


1- جهاز يدوي يصور الاوراق من حجم ؛! انج >ا ١١‏ انج 
وبتصغير (07؟) مرة والاوراق من حجم ١‏ انج “ا درم انج بتصغير (ه؟) 
مرة ويمكن أن تصور على الفلم 66 مسلللد أو وثيقة أي مأ بعادل من 
(ه - ؟) اضابير وتعتمد سرعة التصوير على سرعة الشخص الذي يقوم 
نتشغيل الجهاز ٠‏ 

ب - جهاز الترمافك يصور اعتياديا الاوراق ذات المواصفات الدولية 
قياس (ماريه؟ ل ) وبصور وء«ور؟ وشقة أبضا وسرعة ٠٠‏ 
وثيقة فى الدقيقة الواحدة ٠٠‏ ويسمكن ان تم تصوير الاوراق التي كانت 
تستخدم في العراق سابقا ( م1 انج »ا ورم انج ) على هذا الجهاز طوايا 
حيث ستوعب الفلم الواحد ١٠7٠٠‏ وثيقة وفىي كلتا الحالتين يكون التصعير 
ظ نسسسة 1” مرة ٠‏ 

ج - جهاز يصور فلمين في آن واحد حيث سكن استخدام أحصد 
الفلمين في الاعمال اليومية والاحتفاظ بالفلم الآخر في مكان أمين لاستخدامه 
في حالة فقدان أو تلف الفلم الاول لاي سبب من الاسباب ٠‏ 

0 00 ف آنْ واحد وتتصغير :٠‏ مرة ويمكن 
استخدامه في تصوير الصكوك ٠‏ 
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ان الافلام المصورة على الاجهزة أعلاه يمكن ان تحفظ بطريقتين هما :- 

١‏ - يلف الفلم على بكرة توضع داخل علبة خاصة أو يركب داخل 
كاسيت خاص به ولكلا النوعين أجهزتهما الخاصة في القراءة والطباعة ٠‏ 

ٍ يقطع الفلم بواسطة جهاز خاص وبعياً بجيوب خاصة (مايكروفيش) 
يضم كل جيب (50) صورة وتكون مساحته ( 5 انج عا ؛ انج ) ٠‏ 

هذا الجيب يحتفظ به كنسخة أصلية بسكن ان تضاف اليها وثائق فيما 
بعد وتصور عليه نسخة ثانة لأغراض الاستعمال تسمى ( ديازو ) فكلما 
اضيفت وثائق جديدة الى النسخة الاصلية يصور ( ديازو ) جديد لاغراض 
الاستعمال ويتلف ( الديازو ) القديم ٠‏ وتقرا هذه الجيوب ( المإبكروفيش ) 
بحهاز خاص بها سمى (“06هع8 جاع اهمع اا ) ونستحدم هذه الطردقة 
في تصوير الملفات والاضابير الشخصية التى تضاف اليها وثائق جديدة 
باستمرار حيث يكتب اسم الشخص على (المايكروفيش) ٠‏ 
5 ب جهاز نصوير الخرائط : ظ ظ 
ظ ويستخدم له فلم قياس حا بع ناح وكا ب 
تصوير )0٠٠(‏ خارطة على الفلم الواجد ويكون حويها عل القلم ار (5: ملم» 
؟” ملم) وهناك أجهزة خاصة تصور شان ؟ ملم عرضا | اما الطول فحسب 
الطلب على ان لا يتجاوز 0؛ ملم ٠‏ 

يحفظ الفلم بعد تصويره كاملا أو ,بجرى تقطيعه وثركينه 5 
خاصة على بطاقات تصمق (08:0-ناأعمم ) حيث تكتب المعلومات المتعلقة 
بالخارطة على البطاقة او تستعمل بدلا عنها الرموز والتخريم لغرض استخدام 
سد ةيةه وبهذا يمكن انجاز العمل سو سييات 
كيرةه 

ان الفتحة الموجودة في الكارت والخاصة بوضع الصورة أما أن لون 
على شكل جيب من السلوفان توضع الصورة بداخله أو ان تكون موطرة 

اي ا 


بشريط لاصق شفاف تلصق حواف الفلم عليه ٠‏ 
» - جهاز تصوير المايكروقيس 

حيث يستعاض عن أفلام المايكروفلم بلوح حساس قياس (4<ا5 انج) 
ونم تصوير الوثائق الاعتيادية عليه بحيث يسكن تصوير ٠١١‏ صورة أو 
و؟- صورة على كل لوح حسب العدسة المستعملة ٠‏ 

أما : عي اي ان ب أجهزة اوتوماتيكية خاصة 


اليش لباعو) الاستبال نيج قد حل 00ية وقاطرن علي 
حميض الفلم الكامل ( طول و .ا قدم ) بحدود 5٠‏ دقيقه سواء كان بقياس 
5 ملم أو وس ملم , 
 :‏ أجهزة القراءة والطباعة 2 0 

الجهاز القارىء الطابع .هو الجهاز الذي يمكن بواسطته اعادة طبع 
أية وثيقة مصورة أو قراءتها » ويعتمد الطبع على الانعكاسات الداخلية على 
الورق الحساس الموجود في داخل الجهاز وبعد مروره بالسوائل الكيمياويه 
تظهر الصورة بعد مرور عثشر ثوان ٠‏ 

آما الاجهزة المستخدمة في القراءة والطباعة نهى أما ان تكون قارئه 

فقط حيث سكن قراءة الافلام المصورة عليها عن طريق عرضها على شاشة 
موجودة في الجهاز أو أن تكون قارئه طابعة حيث يمكن بالاضافة الى قراءة 
الافلام طبع أية نسخة من الوثائق نق المصورة لو ا نا 

00001 ٠ جهاز خاص بقراءة وطباعة المايكروقفيشض‎ ١ 
٠ جهاز خاص بقراءة وطباعة الافلام المحفوظة على بكرة‎  ؟‎ 
٠ جهاز خاص بقراءة وطباعة الافلام المحفوظة على كاسيت‎ 2 
جهاز خاص بقراءة الافلام قياس وم ملم سواء المحفوظه على‎  ؛‎ 


د ألم - 


بكرة أو كارت ٠‏ وبالامكان جمع الجهازين الاول والثاني بجهاز واحد يمكن 
أن نقرأ ونطبع بواسطته المايكروفيش أو الافلام المحفوظة على بكرة ٠‏ 

ظ ان الطريقة المستخدمة في استخراج الوثيقة المصورة ( بافلام ٠١‏ ملم )2 
لعرض قراءتها أو طباعتها تنم بواسطه الضغط على زر في جهماز القراءة 
والطباعة حيث يدور الفلم بسرعة حتى توقفه على الرقم الخاص للوئيقة 
المصورة المطلوب قراءتها أو طبعها ٠‏ 

وهناك بعض الاجهزة تستعمل طريقة العداد بواسطة الدورات ( على 
غرار أشرطة التسجيل الاعتيادية ) حيث ثبت رقم الوئيقة المطلوبة على العداد 
فيدور الفلم ليتوقف على الرقم المطلوب الا ان هذه الطريقة لا يسكن 
استتخدامها الا ف الافلام المصورة بأجهزة التصوير اليدوية (م,عمدع غواع) 
حيث تكون حدود الصورة ثابتة وان تغير حجم المستندات ٠‏ 

هذه هى مجموعة الاجهزة والمكائن التي تتطلبها وحدات الماتكروفلم 
اضافة الى أجهزة تحميض وتظهير الافلام ٠‏ 


ه - مواصفات وطرق تشغيل الاجهزة المنواجدة في شعبة المابكروفلم في وزارة: 
الاسكان والتعمسير 


اشرح فيما بلي بصورة فنية بعض الاجهزة والمكائن المتواجدة في 
وحدة المإبكروفلم لوزارتنا ( الاسكان والتعمير ) بشكل مفصل لكل جهاز 
على حدة متضمنة طريقة تشغيلها والاعطال التى قد تحدث فيها ومعالحتها > 
ولنبدا بالجهاز :د ظ ْ 

اولا ب الكاميرا (3400) 

هذا الجهاز من صنع شركة ( ثري ام ) ومواصفاتها كما بل 5 

١‏ الموديل (3400) ظ 
* الفولية 86 /22010-/1151 
م ب الامبير 5 ا 
نوع الفلم الممستعمل 6-1-(6) 1106) عرض ١5‏ ملم + 


دلي 


خا 


ه ‏ طول الفلم 0000 قدم 

"١‏ - نوع الفلم كادرج 

7 تقوم هذه الكاميرا بتصوير )٠١(‏ صور ف (0) انجات من طوله 
الفلم ٠‏ أي ان كل صورة تأخذ مساحة 2 انج من الفلم ٠‏ 

فى أن آكر قزاءة للدلالة ال التوفت عن التصوى معن 8 


و لسرب 
وه ٠٠‏ أ (4.5) 
ايب تقوم هذه الكاميرا :: 1000 سقدار (4؟) مره ٠‏ 


كيفية تسغيل الكاميرا 
لاحظ لوحة الازرار التا 0 


| 97 
لماع [ 0101 1030 ] عموةلم 6 | 08 5 
١‏ قبل كل شيء تأخذ الفلم ونضعه ف المكان المخصص له في الحهمباز 
(لعموم ووقعععءم عول30 :ةي ) 
؟ ‏ فتتح التيار الكهربائي للجهاز بواسطة الضغط على الزر رقم )١(‏ 
(06 * 008) سترى ان هناك مصماحآ أخضر قد اضىء للدلالة على, 
سريان التيار الكهربائمي ٠‏ كذلك نلاحظ اضاءة المربع رقم (ه) 
ظ (5نا0 مرائع) ومنى ذلك ان الفلم خارج الحهاز أي ف الكادرج 5 
م« كما تكون الماكنة جاهزة للتصوير نعمل على افخال مقس العام أ 
( الليدر ) فنضغط على الزر رقم (5) (0هما «اع) 
. نيدآ متصفير العدادين الموجودين على الجهاز » ثم 0 على الزر 
0 رقم (*) (017/868.م +ووع) كيما تعمل لود بواسطة (وعمة0م و51) 
ونتلاحظط المقياس فوق الكاميرا (معتع مرمل 0 ) كما يصل الرقم ال 


اخ اس 


ثم نرفع اصبعنا منه ونضعط على الزر رقم )6 (ععمولم بنرواك ) 

-50 الرقم في نفس المقياس الى الرقم (.لم) .2 
© - بعد ذلك نقوم بتصفير المقياس (ع:00006) وبهذا تكون اللعاين 

هزة للتصوير ٠‏ 

ا 0000 
جدا وبالمشاهدة والالاله لوي كنود المشغل قد استوعب طريقة تشغيل 
العا ' 

نقاط مهمة يجب معرفتها من قبل المشغل : 

هناك أمور مهمة بيجب ان يعرفها الفذل ومغاؤقه لا يكن فيز 
ال ا النقاط فهى : 5 

- يمكن تصوير مجموعة من الصور والتوقف عن العمل واخسراج 

التادويج من الماكنة ففي هذه الحالة يجب عليه عمل ما يلى :- 

ل ملاحظة المضا. عن لابين (؟16مداه© 6071 كا دعرف 

عدد المستئدات التي صورت ٠‏ 

ل ملاحظة وقراءة المقما س الذي هو قوق الكاميرا 00617 60) 
لنعرف الرقم الذي سجله ومن ثم نسجيله على الكادرج اجيم 
اليه في المرة الثانية لتكملة عملية التصوير ٠‏ < 

و سه رسا وو سا رو بي ل ل و 
المنيتئدات الملونة حيث كلما زاد لون المستند وجب علينا اعطاؤه ضياء 
ا وذلك بواسطة الزر (101م00 لاق همع ) ٠ ٠‏ 

م _ نلاحظ ان أوراق المسضتدات والسانات تختلف الواحدة عن الاخرى من 
حيث اللون قمئها الابيض متها الماثل الى الاسود أو الالوان الأخرى 
كالاحمر والاخفر ... الخ ففى هذه الحالة بجب أن نعمسل 
(1651 مزع5 ) أ نعمل تجارب على عدد من الاوراق الملونة » 


لك 


وكالع ذلك اكه ميضيعا ونه املو نوكت لوارطه نا كينا 
نعرفه بعد التصوير » ثم نقوم بتصويره بعدة درجات من الاضاءة » 
بدرجة #٠.‏ وهع وءه +٠٠‏ الخ وبعد التصوير تآأخذ الصورة التي, 
ظهرت أكثر وضوحا من الصور الاخرى ولنفرض أن الصورة التي 
صورت بدرجة 1٠‏ هي الاحسن والافضل ؛ فنكون قد حصلنا على الرقم 
الصحيح لتصوير بقية الصور والمستندات بموجبه بالنسبة الى هذا 
اللون ٠‏ وهكذا نعمل نفس التحرية للمستندات المختلفة الالوان. 
لنحصل على درجة التصوير الصحيح لها ٠‏ 

تعمل الماكنة بواسطة أجهزة ميكانيكية وكهربائية هيدا 
وتعمل بالتعاقب ©» ومع ان المشغل ليس مسؤولاً عن هذه 
الحالة ولكن هذا لا يمنع من ان نسلط الضوء على بعض أجزاء الماكنة 
الميكانيكية والكهربائية ٠‏ ظ ظ 
. هناك بعض المحركات ( الماطورات ) والمفاتيح الكهربائية اذكر 

بعضها فيما يلي :- 

أ ب (هحواع وواع) وهذه تكون عل شكل مسطرة زجاجية. 
واجمها نشر الضوء شكل متساو على المستند الذي 
نصوره وهذه بحب تنظيفها باستمرار من الغبار المتساقط 

؟ - يجب على المشغل ان لا يعمل على تحرياك المرايا حيث اله 

ذلك من اختصاص الشركة المجهزة للجهاز ٠‏ 

م _ هناك محرك ( ماطور ) وكذلك جهاز ميكانيكي سمى, 
( كابسن ) وهذا مهم لتحريك الفلم الى داخل ضبيم 
المأكنة ٠‏ 

؛ - هناك جهاز يدعى ( كابسن كلج ) لفتح الشطر للفيلم + 


0 وى - 


التوقفات التي تحصل في الكاميرا 
ادرج أدناه بعض بعض التوقمات التي قد تحصل في الكاميرا وهي كما يلي : 0 
١‏ ظهور الصورة سوداء 
السسيب أن الضوء المسلط عليها خفيف وتتم معالحته بزيادة ‏ 
الضوء ودلك بو اسطة ال (!002570 عنوممعرع ) 
- ظهور الصورة ببضاء 
البضع ان التو الملل علي ارت تنم معالجته بتقليل الضوء 
أي بعكس ما جاء في الفقرة ة )١(‏ أعلاه ٠‏ 
ظهور الصورة مرة ببضاء وأخرى سوداء 
بعود ذلك الى عدم ملاحظة لون الورقة وبجب ف هذه الجالة 
اعطاء الضوء المناسب لها اعتمادا على لونها » ففى حالة كون الورقة 
سميل لونها الى السواد بجب اعطاوها ضوءاً أكثر وهكذا ووه 
- نلاحظ ان مقدمة الورقة لم ,نتم تصويرها 
السبب اما ان تكون فتحة الاضاءة ( الشطر ) بطيئة الحركة أو 
ان هناك قصر في الداكرة الكهربائية الخاصة بدلك ( المكثف 3م60 
عاطل ) وهذا يعتمد على الفحص وهو ليس من مسؤوليات المشغل ٠‏ 
© - ان الجزء الاخير من الورقة لم نتم تصويره 
والسبب في ذلك ان فتحة الاضاءة سريعة ا 
قبل مجيء نهابة المستند ليحصل على الاشعة الضوئية . 
ات لون السورة فيها خطوط سوداء وأخرى بيضاء 
السبب ان الفلم لا يسير بانتظام فمرة يسير بسرعة وأخرى يسير 
ببطء وذلك تتيحه تفاوت التما ر الكهربائي وعدم اتتظامه حيث ان 
الفولنية فى الداء ئرة الكهربائية لا تكون ثابتة وهذا يعتمد على الفحص 
وليس من مسؤوليات المشغل ٠‏ ويجوز ان بكون العطل ميكانيكيا في 
القارش + كأن يكون غير مضبط ٠‏ 


-6كم- 


٠7‏ - تظهر ف الصورة بقع مشوهه فى أولها أو في وسطها أو في أواخرها 
السبب هو ان الزجاجة غير مضبطة أو ان العدسة عليها غبار أو 
قصر في احدى الدوائر الكهربائية ٠‏ 
4ه ظهور سواد على أكثر الصورة 
والسبس هو احتمال تعرض الفلم الى الضوء وان الفلم غسير 
- ظهور خط أبيض على طول الفلم 
بح تنظيف المرايا والعدسة من الاثربة مع ضيطها ٠‏ 
اختلاف ف المسافات بين صورة وأخرى 
وهذا بعود الى ان فتحة الاضاءة ( الشطر ) غير مضبطة فيجب 
0 ظ 
١‏ أحيانا تظهر الصورة بعرض أقل من العرض الاعتيادي ‏ 
١‏ دمكن ان يكون الكادرج عاطل أو ان وضعه غير منتظم في المحل 
المخصص له أو ان هناك عطل ميكانيكي في سرعة الكابسن كلج وهذا 
دعتمك على الفحص ىو 
١+‏ ظهور المستند مصورا لمسافة طويلة 
الورقة لا نسير بسرعة منتظمة والسبب في ذلك وجود دبوس أو 
أو الكليسات ٠‏ 


م - 


© ٠ ٠ الكاميرا‎ 


8عاع نم0 اعللمم 6055م ع6ن31 1 ومع 


8 ع 8 لذ ممع | ٠‏ 
و 5 ّْ ا00 7ل عللنها 
١ ْ ١‏ عع يمن 
1 جع املك 7 01704ا8 
لتك 5< 9 عع0-يره0 
ع8 ناوممكاع 2 5-5-9 


:لك 08 
)2 إخل ل 
( مذما لابلاع 
ععلام نامم تدمع 


5غ ياوم 014 5١‏ 

كار لاس 
000 
م000 


1آلا0 لقالاع 
املاع اللااع 


اع نم5 رم ن بن ش 3 


هاناتق الدع نزناعن6م. 


07 5 نكمم لزع 51808 


5 0063119 قرع و0 صماز1 مرو زاج عوه روح 4007 .221 ومارواع 


الكاميرا + ٠‏ 5 5آ» 


هلم - 


ثانيا جهاز قارىء طابع (80056- عل وع8 400) ١‏ 


الموديل 50 5 

الفولشة “أمهة 16 عم 90-2501 

مساحة الشاشة © كا هراا انج 

مساحة ا المطلبوعة عه 47م عه« 5 3 

مدة ال : م د وان 

الفلم اسل : عرض ١٠١‏ ووم ملم نكرة 1 

0 سكن قراءة المابكر وفيش و الجاكيت عليه 

0 تكبير الصورة من +هر؛١‏ الى 9 مرة بالنسية للكادرج 
ومن كور الى وم مرة بالنسبة للبكرة 5 اك 

ان رقم الورق الستعمل في هذا الجهاز هو شع 078 0 زو66 


المحول ا تعمل نوع | ا" 2 7 * : 
طريقة انيع ع 17 ١‏ الجماز . سطلح علي ا ةا (مقمواتع) 


صا دي ا و ل ْ 
؟ - هناك عدسات لتكبير أو تصغير الصورة بين ١١‏ 0م مرة 
ل هناك عدسة كبيزة داخلية تقوغ كين الضورة ين مه 

بالنسبة للماإيكروفيش ٠‏ 

بلاحظ فى الورق المستعمل عند الطبع انه يتفاعل مع التيار الكهربائي 
بواسطة عناصر ذات حساسية معينة كعنصر الزنك أوكسادد والالمنيوم ٠‏ 
وبما اتا لسنا بصدد ( التراكيب ) الخامة بسلية الطبع فنا فتكتفي بهذا 
مدر من الهم عن عملية الطبع » ولكن يجب على المشغل ملاحظة تنظيف 

الأجزاء الخاصة بعملية التحميض وهي كما يلي :- 


م8 هس 


١‏ وضع ماء ساخن في خزان المحلول (من:ه»:ءه) وبعد ذلك 
نقوم بضح الماء الساخن بواسطة المضخة (زان8 منم) كما هو مفصل 
في الشكل المدون ادناه لعدة مرات متتالية كيما سرى الماء في الانايب 
القاهة الحلون + ظ 

؟ . تنظيف الرولات التالية :- 


سس روله الدرايف رولر عءاام8 عونا 
حت .وراش .زولر موااه8 ععومكللا 
حب انم له | لترطيس ععاام8 ومألاعللا ‏ 


بجي ملاحظة الاخذ بنظر الاهمية رفع الورق من خزان التحميض بعد 


او- 


رتسي ببين الاجزاء الخاصة بضخ المحلول 


0158 081/05 لش [ 0انخ 501158 6ملاأتاعم 


لل ١‏ لحي ين و نيان 


(5413:14) وعبن ]يوت 0 سيوج 


516017 8ع امم عن / 
106 / 


6ع0امع5ل) يرهم 
لقنت 1ت 


سسب 
7 2 ل 


| 08م مإيا ملام لبود | 0 
هلاه 808 ملا جرعبن 06 اللا الا) ل 0 
يتانا" 51317 (550امجم) بمامهو+ ش لج يت ٍ 
١ 5 9015‏ 0 801 3668م , 
'0050) 5 
ااهل ماعع به 
0 
ا 
م 
00 
ام منا؟ 


408 108 


8 ينا ني رباك 
(6 5ع 


- اا هه 


كيفية تشغيل الجهاق : 
ان تشغيل هذا الجهاز سيط جدا ولا يكلف المشثل أي جمد بقدر 
الاهتمام نتنظيفه وادامته من ناحية قسم التحميض فقط ٠‏ 

ا ويتطاب من الضكن ان 0 بالمنظمات 0 أمامه وهي تتكون ممأ 
اا 553 اال الباق الكهربامي سوييج (06 ل مم) ٠‏ في حالة وضع 
الجهاز على ال (05) نضيء الاج وتعمل. المروحة لشيريده 7 

ب بلاحظ ان هناك في الجهة السرى كن العببار عت الاضاءة 
(طمما 8ن 3وم» ) حيثك يقوم هدا المنظم بالتحكم بدرجة الاضاءة 
ويعمل على حركة عقرب الساعة اليه 5 الاضاءة أو تقللها +٠‏ 
هناك ذراع لضط الصورة غل الثنافنة. ‏ (مضم 6ومه1) . 


- كذلك دولاب لادخال ا وتحريكه بدوبا لابجاد الصورة المطلوءة 
زاعه للا مول ) 


وى هناك منظم لاظهار الصورة بشكل 557 الفنافة وما ونمو ) 
وهي اتعتمك عل تست المسافة للعدسة « 


+ - عندما تتاكد من ظهور الصورة المطلوب طبعها م عن زر الح 
(ممعب8 عملوط) وخلال ستة ثوان تحرج الورقه المطبوعة من الفتحة 
7س لها من فوق الجهاز وهكدا ٠‏ 

ضوء على كيفية عمل اتجهاز فنيا 
من المفيد جدا للمشغل ان يلم ولو بشيء قليل 'عن كيفية اشتغال 

000000 كممأ تكون لديه فكرة عند حصول عطب ما ٠‏ 
عندما نضعط زر الطبع (ممى8 عوزوصم) بحدث مأ بلي : 5 

الس المرآة الخلفية الى الامام ميكانيكيا 
بواسطة ( ماتور ) وذلك لفسح المجال إلى الضوء والمرور عبر العدسة 
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مخترقه الفلم الى الورق الموجود فوق الجهاز. ٠‏ في. هذه اللحظة تتم 

عملية التصوير ٠‏ ظ ظ 

* ل تقطع تمس الدائرة الكهربائية لرجوع المرآة في محلها وفى هذه اللحظة 
بقطع التيار الكهربامي من المصباح ليطفا بغية اجراء عملية التحميض 
على المضخة المطاطة لضخ المحلول الى الخزان ومرور الورقة المصورة 
من خلاله وبالتالي خروجها جافة وكاملة . 
اما الاعطال والتوقفات التى تحدث فى هذا الجهاز فتنحصر في جهاز 

التحميض فقط لذا هناك ضوابط معينة يسكن للمشغل ان يلم بها وهى 

خاصة بضبط رولات الورق أسفل الخزان وعددها اثنان فقط ٠‏ 
بعض التوقفات التي تحدث في الجهاز : ظ 
درت ان معظم التوقفات تيحدتٌ ف قسم التحميض من الحهاز ونادرا 

ما يحدث عطل أو توقف كهربائى أو ميكانيكى فى هذ الحهاز » ولذا 

شرح بعض التوقفات النادرة وهي كما بلى : ظ 

يه أحينانا نضع الفلم في الجهاز ولا نرى صورة على الشاشة ٠‏ 
ال السبب اما يكون المشيغل فد فاته لصق الليدر على الفلم فشكل 
صحيح حيث أن الفلم نفسه لا بسير في مجراه بضورة صحيحة وهناك 
ضوابط لهذا السبب » أو ان الزجاجة عليها غبار وفي هذه الحالة بج 

؟ ‏ للاحظ ظهور الصورة على الشاشة ولكن الجهاز لا قوم بالطبع 7 

٠‏ من المسكن حدوث قطع في التيار الكهربائمي الخاص بالدفلوير » أو ان 
الست دكمن 2 عدم اإيصال التار ال (دء سي) سلفر الورق » ومن 

. الممكن معالجة ذلك يفحص سسربان الكهرياء أو. بفحص الورق ذاته 


وذلك بابدال رول الورق أو ان الورق غير ملفوف بالرولة ٠‏ 


ب 55 ب 


اس 


5 ب 


- 4 


وهناك سبب ضعيف الاحتمال الا وهو ان مؤشر شدة الاضاءة غير 
مثبت على الدرجة المطلوبة ٠‏ وبهذه الحالة بحب ضبط الموشر ٠‏ 

نلاحظ ان الفلم يسير ببطىء مرة وأخرى سرع ٠‏ 

هناك سببانلهذه الحالة » الأولفيعدم تنظيف الاسفنجة للغلاف المشسبك 
بجانب الجهاز أو ان دائرة قطع قد حدثت » أي ان الصمام (ترانسستر) 
رقم ( عاطل » وهذا اجتمال جدا بعيد ٠‏ 

من المحتمل ان بنقطع الفلم من الكادرج » وعلاجه أن نعيد لف الفلم 
على الكادرج ونعيد العمل ٠‏ فآذا حدث الانقطاع مرة أخرى فأن 
العطل يكون ميكانيكيا وفي قسم الكلج » فيجب فحصه وتضبيطه ٠‏ 
عدم لهور صورة على الششاشة ولا طبع على الورق ٠‏ 

الاحتمال الاكثر قبولا هو ان المرآة غير مضبطة وحركتها غير صحيحة ٠‏ 
ا الحالة تنظف وتزمّت المرآة » كذلك هناك سبب آخر ضعيف 
الاحتمال وهو حدوث قطع كهربائي في السويج رقم (17) ٠‏ 

العداد لا يعمل العطل ميكانيكى ‏ حيث هناك رولة تقوم يلف 
العداد غير مضبطة أو انها وسخة ففى هذه الحالة نقوم بتنظيفها 


داتما رق أن الورقة بعك الطبع لا نخ رج بصوره صحبحة ٠‏ وعلاج 


ذلك هو ضبط الروللات من الاسقل بواسطة الصامولات الخاصة بها 


( بواسطة النكى ) ٠‏ وقد يكون السبب امتلاء الحوض بالمحلول أو 
ان مجاري المحلول معغلوقة4 0 والفحص هو الذي بحدد السبب الحقيقي 
لهذه الحالة ٠‏ 


هذه هى معظم التوقفات التى نادرا ما تحدث في الجهاز ٠‏ 


١‏ 0 860 س 


- 85 س 


«الجهاز ال ميكانيكي لحركة الجهان, 


١ 
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٠‏ الافلام 


جها 


زْ 


تحصة 


و 3 1 


ايها 


ثالثا ‏ جهاز تحميض وتظهير الافلام 5-74 0085508مم 

من أهم الاجمزة والمكائن الخاصة بالمابكروفلم هو جهاز التظهير » وان 
عملية التظهير هي العملية الاخيرة لاستعمالات المإبكروفلم ٠‏ لذا يجب على 
الشغل ان يقوم بكل دقة بتظهير الافلام وتحميضها بشكل جيد ؛ والا ليست 
هناك فائدة من المإبكروفلم ٠‏ والمابكروفلم كما قلت في مقدمة هذا البحث 
يعتمد على بقاء تصوير المستندات والبيانات أكبر زمن ممكن قد يصل الى 
آكثر من ٠ه‏ سئلةاء٠‏ ظ ظ 

هذا الجهاز ممكن تعليقه على الجدار في حالة ضيق مساحة الغرفة أو ان - 
.يوضع على منضدة » ولكن من المفضل ان يكون على منضدة ٠‏ 

قوم هذا الجهاز نتحميض الافلام م و5١‏ ووم ملم ويمكن له ان دعوم 
بعملية تحميض لفلمين في آن واحد بالنسبة للافلام التي عرضها ٠١‏ ملم , 
أما للافلام ذات عرض (هم) ملم فلا يمكن تحمض أكثر من فلم واحد ع 
كذلك يعقوم الجهاز بتحمضص أفلام اليكدرات (اع© 8 ) والكادرج , 
والكاسيت ٠‏ ولكل هذه الافلام محل خاص بها ٠‏ 

أطول فلم سكن تحميضه هو ١٠؟‏ قدم . ظ 

كذلك له القابلية على تحميض أفلام من غير شركة (/30) 

يمكن وضع الجهاز في غرفة مضاءة ولكن بعيدا عن تسليط ضوء عالر 
عليه اكالم احسقور 5 ظ ظ : 
ظ ثلاثة عوامل تتحكم بنوعية التحميض هي :- 

١‏ حرارة الاء ظ ظ 

؟ ‏ حرارة الماكنة 

#ومن افيف 

وسأتطرق بعد قليل وفي باب المحاليل الى نأثير العوامل الثلاثة التى 
دك اه ظ 


5 


العالل التهيلة :هذا الجيا فى + 

١ دفلوبر ظ‎ ١ 

٠»‏ ماء 

جب فكسسر 

اما ترتيب هذه المحاليل سي لمرار اشم من حلام فتكون 


0 


ولشر ذلك 6 فآن دخول لفل في الدظوير مسو لأظمار 1 الصورة 


ومشاهدتها بالعين المحردة ٠‏ 


+عأب 


بعد الدفلوير يمر بالماء لغسل الفلم من بقايا الدفلوير ٠‏ 

ثم يمر القلم بالتكسر » والتكسر يقوم بثبيت الصورة على الفلم ٠‏ 

بعد الفنكسر بمر ثانية بحوض اماء الثاني لغسل لغسل الفلم من بقايا الفتكسر ء 
وبعدها دمر الفلم ف غرفة التحفيف ليحف من هذه المحاليل السائلة 


لك و و 


و كلبات 0-0 مه ال م والنظط / َ: 
ماكنة تحميض ٠‏ ظ ظ 
خلاطهة ماء ) مكسر ) لخلط الماء الحار والمارد للحصول على درجة 
الحرارة المطلوية للماء ٠‏ 
فلتر لتصفة الماء من الشوائب ٠‏ 
لاصقات للصق الفلم مع الليدر ٠‏ 
مادكر سكوب لمشاهدة العلم من حيث النقاوة والوضوح ٠‏ 
ثلاحجة و« 
أوان معدنية أو بلاستيكية ٠‏ 
ب #ماهءإ ب 


ملاحظات مهمة حول عملية التحميض 
بن اكد هذا أدرولي لفان بويعو اللاموو اليه "انها و ون تصن 2 


وللمواضعات الحا باستعمال الفلم وتظهيره من جهة اخرى ٠‏ أما الملاحظات 
ضمي كما بلي : 
١‏ - عند تصوير الفلم يجب : تحميضه خلال فترة لا تنعدى ال ؛١‏ سوما 


سس 


/ا ا 


حرث أن بقهاء الفلم المصور دون تحميض ؤدي الى تآأثره بالعوامل 
الجوية » ومن المفضل تحميضه فور تصويره ٠‏ 

كلما وضعنا الأفلام في محل بارد كالثلاجات نكون قد حافظنا على 
صلاحيتها ٠‏ وليعلم المشغل ان خروج الفلم من الثلاجة يجب أن يستعمل 
خلال فترة 4؟ ساعة وبعكسه سيكون عرضة للتلف . < 

ان درجة الماء المطلوبة لجهاز التحميض بجحب أن تكون 0ه مئوية مثتة 
على مزولة الخلاط (الكسر) ٠‏ ظ 0 

من المفيد على المشسغل عندما دقوم بفتح التيار الكهربائى الى 
الجهاز بواسطة السويج (00-05). أن يننظر فئرة نصف ساعة والى 
أن بدضىء المصباح الاحمر تكون الماكنة في هذه الحاله جاهزة للعمل ٠‏ 
التحميض » وان فتحه يكون بعد عملية التحميض ٠‏ 

من العوامل المهمة التى .بيجب أن نعرفها هي أن درجة حرارة عملية 
التجفيف يجب ان لا تقل ولا تتعدى ال .ه٠١‏ درجة فهرنهايت ولكن 
ابمكن تقليلها أو زبادتها بمقدار ه درجات فقط ٠‏ ذاذا كانت درحة 
الحرارة واطئة حرج الفلم رطيآً وهذا أمر يضر بعملية التظهير » واذا 
زادت درجه الحرارة ‏ من المحتمل ‏ يحترق الفلم أو ينكمش وبالتالى 
مكون الفلم قد تلف ٠‏ 

اذا ظهر الفلم فاتح اللون لحب زرادة درحة حرارة الدفلب وير أو 


ا 


والعكس هو الصحيح اذا ظهر الفلم غامق اللون ٠‏ أي تقوم 
تخفيض درجه حرارة الدعلوير وزدادة سرعه 07 الفلم ٠‏ 

م ان درجة تآثير المحاليل (الدفلوين والفكسر) تخف أثناء الاستعمال 
وبقل تأثيرها وفعاليتها ٠‏ ففى حالة فقدان تلك المحاليل من تأثيراتها 
يمكن معالجة ذلك بواسطة وضع خزانين آخرين واحد للدفلوير وآخر 
للفكسر لتقطير المحاليل الجديدة على تلك التى خف تآثيرها كيما نعيد 
فعالياتها كالسايق ٠‏ وهذه العملية تمكننا من تصوير ماله فلم بقياس 
5 ملمء 

أما كمية التقطير من المحاليل الجديدة على المحاليل الضعيفة 
التأثير فمي بمقدار + سيسي لفلم عرض 1١١‏ ملم و١1‏ سيسي لفام 
م ملم ف الدقيقة ٠‏ 
عملية تظهير الافلام 
المادتان الكيمياويتان الرجيتاد الخاصتان تظهير الأفلام عفنا 
امنيا 


٠ مادة (+معمرمهاعيهةط0) وهذه المادة تقوم باظهار الصورة على الفلم‎ ١ 
٠ ؟ - مادة (بههزع) وهذه لها التأثير على تثبيت الصورة على الفلم‎ 
أما كلفية تظهير الأفلام تتم سموحجب نظام تعأقبي للمواد الكيمياوية‎ 
المذكورة آتنفا يتخللها فاصل ماني للغسل وازالة مادة الفكسر وهى كمسا‎ 
لي دقلوير »ه ماء  سس» قكسر هه مأء الل©ه تحفيف‎ 
وطبعا ان هذه العملية تنم بواسطة جهاز دقيق ذي حساسية معيئة‎ ْ 
ظ‎ ٠ للزمن ودرحات الحرارة‎ 
وسأذكر في الصفمحة التالية حدولا سين لنا درجات الحرارة الللوفة‎ 
٠ للدفلوير والتجفيف وكذلك سرعة الفلم داخل الحهاز‎ 


1١٠6©‏ سه 


( الحدول النالي يبين لنا درحات الحرارة للدفلوبر والتجفيف 
وكذلك سرعة الفلم ) 
أن هده الاأرقام ليست لافلام (/31) فقط وانما لافلام عديدة : 
ان الالتزام بهذه الارقام عند عملية التحميض والتجفيف يحعل انتاحنا 
حمدا ويفي بالغرض المطلون ٠‏ وان أي استخفاف بتثبيت هذه الارقام كما 
هي كنا بالتأكد تنائج غير مرضية وبالتالي فالمابكروفلم بكون قد فقد 


٠ أغراضه‎ 

درجات الحرارة [ < 

دفلورر تجميف السرعة المزيج الكيمياوي 
ميكر وفلم اهمه 0 .ه٠١‏ 7 م.م براند 

:لا اب 

م تراند مب ها يذ _- 
ميكرو فلم م١١ ١6٠‏ “7 كوداك 
م برائد م و١‏ بلي وم براندك 
ميكر و فلم .ا و6١‏ 7ن فور براند 
ع براند 1م ا امل 58 


للح سي سيب 

ا نظم أو عدل صمام المحلول الى الاشارة الصحيحة لحرارة الدفلوير ٠‏ 

؟ - نظم أو عدل درجة حرارة المحففة (التجفيف) ٠‏ ظ 

 *‏ املا الاحواض ف الكيبارة بالمترلء الييار المي وز فاق 
أحواض عملية التحميض ٠‏ 

5ت افسل الفلم اللقصييو له 

5 بعد التحميض بت الحرارة وانظر الى صورة الم ودقق الفلم بعد 
تحصسفه جلداء٠‏ 


5 ل ضع غطاء التحميض شكله الصحيح ٠‏ 


ا 


- 


- 1 


7 


ب 


اسم 


مشاكل التحميض «(التظهير) : 
أحيانا ,يظهر الفلم فاتحاً : 

والسبب في ذلك ان الفلم يؤثر عليه الدفلوبر » وعلاج ذلك تخفيف 
سرعة الفلم وملاحظة ما اذا كان هناك نقص في الدفلوير ٠‏ 
أما اذا ظهر الفلم غامقآا فهو يسكس الحالة الاولى وبحب في هذه الحالة 
تقليل درجة حرارة المحاليل وتسريع حركة الفلم » أو ان الدفلوير 
غير صالح وهذا آخر الاحتمالات ٠‏ 
ظهور الفلم رطباً وفيه بقابا من المحاليل : 

السبب هو حرارة التجفيف واطئة ويجب زيادتها وتثبيتها بالدرجه 
المطلوية ولا نجعل الفلم بجف بتأثير الاحوال الجوية فبذلك يكون 
أحيانا يظهر الفلم بصورة غير جيدة رغم تثبيت درجات الحرارة بشكلها 
الصحيح والسبب في ذلك يعود الى تعرضه الى النور لذا وجب ضبط 
غطاء الجهاز بشكل جيد "٠‏ 0 


نلاحظ ان هناك تقطعاً بين صورة وأخرى وسبب ذلك هو حدوث 
اختلاط بين الدفلوير والفكسر وتتم معالحته بأبدال المحاليل بمحاليل 


جد ححا ظ 

احمانا نلاحظ ان نصف الفلم حمد التصوير والنصف الاخسر رديء 
وبعود السبب الى قدم المحالئل او ان رولات الدفلوير قذرة لذا وجب 
معالحة هاتين الحالتين ٠‏ 
نلهور خطوط على الفلم : ظ ظ 

وذلك بعود الى ان الرولاات أما أن تكون قذرة أو انها لم تدر 

بشكل منظم أو | ناحداها تالفة فبجب التأكد من ذلك بواسسلة 
الفقخحخص ٠‏ 


ب لا 1 


م ب أحانا يقف الفلم وينحشر داخل الماكنة : 
السبب هو عطل ميكانيكي وذلك لعدم دخول الليدر بشكل صحيح 
أو ان لصقه مع الفيلم لم يتم بصورة جيدة أو ان الرولات لم 
4 - الفلم يلف بالعكس : 
والسبب يعود الى الماتور ٠‏ 
الجهاز يعمل دون وجود حرارة ٠‏ 
العطل في جهاز الهيتر أما بسبب عدم ايصال التيار الكهربائي اليه 
أو هناك دائرة قطع كهربائية اخرى ٠‏ 
هذه هي معظم الاعطال أو التوقفات والحالات التي تحدث على 
الجهاز ٠‏ ويمكن للمشغل اكتشافها بالممارسة واجراء التجارب على الحالات 
المشابهة ٠‏ أن آهم ما بأخذه المشغل بنظر الاعتبار هو نظافة الجهاز المستمرة 
بواسطة ماء ساخن » فكلما كان الجهاز خاليآً من الشوائى والترسبات كلما 
كانت نتائحه جيدة . ظ 


د مول ب 


مؤوعمومظ وسززكمرم ل 


مابة» أ - 
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7 ل 
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ل وقهم و وسور جعي جيم ميم لسن )) 


جر ا عه سوكوتمب مه ود, 


رابعا ”ب كاميرا ١.٠..؟‏ (0850618) 8 وموو5ععممرط 2000) 


المواة ود 4 . (78) 
هذه الكاميرا 0 سصوير السيانات الكبيرة » كالخرائط 00 


الصحفية » أو أية مطبوعات ذات مساحات كبيرة ٠‏ 


5 ش 


حي هده اع خم والتحميض في أن واحد » وبوقت 


0 فيها أفلاء 507 ملمتر » وشكل الفلم هو 5 (كارت) 


فلم (م) أو ره) 


بلسي سه 1 


تجهز الافلام بواسحة علب كارتونية تحتوي كل علبة على 0٠٠‏ كارت ٠‏ 
المحاليل المستعملة في هذه العاميرا هي : ع 


مسيم 


ا د 


يك فش الفاريلة ارا 5 مرة و 56 مرة وه“ مرة ٠‏ 
تحتوي الكاميرا على ثلاث عدسات » كل عدسة تقوم بتصغير الخارطة 
المصورة بالحجم المذكور آنفا ٠‏ أي ان العدسات هي كما يلي : 

٠ مرة‎ ٠+ عدسة 'تصغر المطبوع ب‎ - ١ 

؟ س عدسة تصغر المطبوع ب مرةا ٠‏ 

* -عدسة تصغر المطبوع ب .”م مرة ٠‏ 

المؤثرات وال مقاييس للجهاز 

الفولتة : عم /110-22017 


)60-01( هناك ره لتوصيل اننا ر الكهربائي للجهاز‎ ١ 
تلاحظط 2 الجهة اليمنى الدائرة الكهربائية والتي نحثوي عل ثماني‎  “؟‎ 


1115 ب 


ع/ا 1001| 081:0 1ن 0 د .غ01 نا 10005 


ظ 0 57 لاا 
اللؤشرات فى المخطمل أعلات- وحسب تسلسلها هى 

٠ مؤشر لاضاءة مصابيح الكاميرا‎ ١ 

؟ ‏ موشر بين لنا عند اضاءنه عدم وجود محلول الدظلور ء 

* ل موشر ببين لنا عند اضاءته عدم وجود كارت ٠‏ 

مؤشر بين لنا عند اضاءته عدم امكاننا التصوير ٠‏ 


١ 108 


٠ موشر ببين لنا عند اضائته عدم وجود ماء‎ ١ 

ل ل ل ل ال 

4 - زر التحميض ٠‏ 

ب نلاحظ هناك زرا كهربائياً لتحريك الطاولة الى الامام عندما نقوم بوضع 
الخارطة عليها قبل التصوير ٠‏ 

ل من الممم جدا عندما نقوم بطبع خارطة وتصغيرها بمقدار معين 
أن نضع الخارطة على الطاولة وفق القياسات التالية : 

-١‏ وضع الخارطة على خط رقم ١‏ المؤشر على الطاولة عندما زريمد 
تصغيرها بمقدار ٠١‏ مرة مع استعمال العدسة الخاصة بهذا المقدار من 

٠ التصعير‎ 

؟ ب وضع الخارطة على خط ١‏ عند تصغيرها مقدا ويا ودك 
ايكبيال النفية اللقاضة دود المقدان ١‏ 

2 نضع الخارطة على خط 4 تالتسسة عند تصغيرها سقدار ٠‏ مرة 

مع استعمال العدسة الخاصة بهذا المقدار ٠‏ 


ب ١1‏ ب 


؟: سم 


نوصل التمار الكهربائي الى الكاميرا بواسطة السويج (014-م0) 
نضغط على الزر رقم ١‏ (مخطونا) تضىء مصابيح الكاميرا ٠‏ 

بحب أن نلاحظ المؤشرات ٠+‏ و” و5 وا”>*7 غير مضيئة للتاكد ان 
هتالة كارت فلم داخل الكاميرا ووجصود الدقلوير والفكسر والماء » 
وبعكسه بحب اكمال النواقص ٠‏ 
بجب ملاحظة اشتغال جهاز توليد الهواء ( الكومبريسر ) ٠‏ 
نبدا بالتصوير ونضغط على الزر رقم ه (681هم) 
ثم نضغط على الزر رقم .4 (وودم»«ع) الخاص بالتحميض ٠‏ 
وخلال ه: ثانية يخرج الكارت من الفتحة المخصصة لهفوق | لكاميرا 
كامل التصوير والتحميض ٠‏ 
في حالة وجود خارطة ذات وجهين » يمكن تصوير الوجهين يفلم واحد 
وذلك وخق الطرنقة التالية : 
تقوم نتصوير الوجه الاول وذلك بوضع الخارطة فى الجهة اليمنى من 
الطاولة ثم نقوم بعملية التصوير ٠‏ 
نرفعم الطاولة ونقلبها بحيث يكون ظهرها ذى الوق الأتيوية ان 
الاعلى ونضع الوجه الثاني من الخارطة في الجهة اليسرى من الطاولة » 
عات جا لصون ا 1 البسباي يا يأر الام 
الواحد وقد صور عليه وحها الخارطة ٠‏ 
ضوء على كيفية اشتغال الكاميرا 
ان الكاميرا عند عملية التصوير والتحميض تعتمد في تشعيل أقسامها 


المتعددة على ضغط الهواء » لذا فأنهسا قد جهزت بجهماز توليد الهسواء 
( كوبرسر ٠)‏ 


نما 


فالمحاليل كالدفلوبر والفكسر والماء تعمل بضعط المواء ٠.‏ كذلك أن 
أمرار الضوء عبر العدسة الى الفلم نتم بواسطة ضغط الهواء أضسا « 


ب 1١5‏ سا 


ساك عمليات فنية الكترونية تقوم : بفتح وغلق عدد من السويجات وكدلك 
بوجوو سي ا ا ور وم الوا 
المتسة اه 
امواصفات المطلوبة محاليل التحميض : 
بحب على المشغل أن ايلم الماما كافيا بما بخص مواصفات تاي 
المطلوية لهذا الحهاز ٠‏ أما المحاليل فهى :- 
-١‏ محلول الدفلوير ٠‏ 00 
؟ ‏ محلول الفكسر ٠‏ 
خ« ‏ الماءه 
يب مالسلل مواقي الال لق لاني و انا شي :اذ رقي ل 
مكان بارد ٠‏ 
من الممكن الاستفادة من المحاليل لمدة 7: تتراوح بين سنة الى سنتين داخل 
القناني ٠‏ 
ا القنانى يحب استعمال ل ا 
فقط والا فقدت فعاليتها وأصبحت تالفة وغير صالحة للاستعمال ٠‏ 
عندما تكون المحاليل داخل خزانات الحهاز فان عمرها لاتعدى الشهر 
الواحد ٠‏ 
نلاحظ من خلال الانايي الشفافة ا في داخل الحهاز ان لون 
الدفلوير أصبح قهوائياً وذلك بعنى انه أصببح غير صالح ٠‏ 
أما بالنسية الى و ا انه أصبح غير صالح ٠‏ 
ب ان كل قنينة دفلوير يمكن ان تنتج من وخ ب هلما كارتا ٠‏ 
أما الفكسر فيمكن له تحميض ٠١٠١‏ كارت ٠‏ 
هذه هي مجمل الملاحظات التى يجب على المشغل ان يلم بها ويعرفها كيما 
يكون اتناجه جيداً وبالتالى يكون المابكروفلم قد أدى أغراضه بشكل 
صحيح ٠‏ 
ت 131586 عه 
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- ١1١97 


0 هر نسم السين قسم المحاليل وجهاز توليد الهواء ة 
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ست 


خامسا ‏ حهاز موددل ٠٠١‏ قاريء طابع خاص دماكئة ٠٠٠١‏ الخاصة بطبسع 
الخرائط (معتماعمط معلهع5 200 ) 


- يستعمل في هذا الجهاز رول فلم وكارت فلم » وكذلك جاكيت 


5 الموديل 8-6 * 290 
المولية ظ م 3-6 0م /90-2501 


المصباح ذو 0 ة /لا400 2 بضعط 65-70 

بج 2 من الشائية .- جاع > انج 

5 دكير الحهاز ١١‏ مرة على الغناكه 

قياس الورق المستعمل 4١<إآه؟‏ (الورقة كاملة) 

قياس نصف الورقة 1< 7 ١٠١‏ انتج 

- يقوم الجهاز بطبع نصف الخارطة او بكاملها ٠‏ 

مدة الطبع : دس ثانة 

نوع الووة: الستعيل : 764-1 

المحلول المستعمل هو (:مزوم) تمس المحلول الخاص بجهاز (400) 
ع أن الووى» لمعمل ذو حساسسة دقيقهة للضوء 


امور مهمة يجب على المشغل معرفتها : 


١‏ - اذا تعرض الورق الى الضوء اصبح غير صالح للاستعمال ولكن من 
امكنم اصلاحه وذلك بعد وضعه في كيس اسود ثم يخزن في غرفه 
مظلمة وباردة لمدة )4 ساعة نعود بعدها مواصفاته اليه ويصبح سنا لحا 

- _ ان الصورة المطموعة تختفى بعد مرور | أشهر : لذا فأن الجهماز 
للفنا: ال قث-ولبسن لاغراض , الحفظ .» 

- 115 


- على المشغل ملاحظة ظهور الورقة المطبوعة جافة وغير رطبة حيث 
بجب ازالة المحلول بعد عملية التحميض 
ا 
السمك ؛ اذ يجب عمل تضبيط الرولة الخاصة بخزان التحميض : 
ملاحظة اخراج مقدمة الورق من الرولة بعد الاتتهاء من العمل ٠‏ 
ا 
ومن ثم تلوت الرولات ٠‏ من المفيد اعادته الى القنينة بعد الاتتهاء من 
الك + 
١‏ - ان عمليات الضبط لاجهزة التحميض ( الرولات ) مهمة جدا حيث ان 
ّ التوقمات الي تحدث في هذا الجهاز تنحصر بأقسام التحميض 
مسار الورق من بدابته وحتى خروجه مطبوعا ٠‏ 
ال ا ا رسع عته القتراءة 
«والطيع ولاناس من اعادة تر ملية التشتفيل «وقدكل موعن لب ذا 
الجهاز . 
كيفية تشغيل الجهاز : 
ان تشعيل هذا الجهاز بسيط جدا ولايكلف المشغل اى جهد بقدر 
يووا دو مسو بو فسم التحميض فيه  .‏ 
من المشغل أن يلم درم الموجودة أمامه وهي كما يلي : ا 
١‏ - مفتاح إيصال الثيار الكمربائي سويج (07-01) 6 فى حاله وضع 
الجهاز على ال 0127) ٠‏ بضيىء المصباح وتعمل المروحة لتتراندة.. + 
؟ - يلاحظ ان هناك فى الجهة السر قن منظم الاضاءة (طمما وسنوممع) 
وأنه يعمل بنفس حركة عقرب الساعة أي كلما اد, بر تحو اليمين 
زادت الانارة للحهاز وبالعكس ٠‏ 
م _ هناك ذراع لتضبيط الصورة على الشاشة (ممعم) 
ظ ا 


ب كذلك بوجحجد دولاب يدوي لادخال العلم وتجربكه السمنوك على 
الصورة المطلوية (اووطل/الا 0800) » ظ 

ه ‏ كما هناك منظم لاظهار الصورة بشكلواضح علىالشاشة (وه:8 010615) 

٠‏ عندما تتاكد من ظهور الصورة المطلوب طبعها نضغط على زر الطبع 

زدمعب8 +مءم) وخلال (5) ثوان تخرج الورقه الملبوعة من 
الفقتحة المخصصة لها فوق الجهاز ٠‏ 
ضوء على كيفية عمل الجهاز من الناحية الفنية : 
من المفيد جدا أن يلم المشغل ولو بشيء بسيط عن كيفية عمل الجهاز 
كا نيكيا وكهربائيا » كيما تكون لديه فكرة عند حصول عطب او توقف 

عندما نضغط على زر الطبع (ممن8 +منرط) يحدث ما بلى :- 

١‏ تمتح دائرة كهربائية كيما تحرك المرآة الخلفية الى الامام سكا شكينا 
لتسمح للضوء بالمرور عبر العدسة مخترقا الفلم الى الورق الموجود 
فوق الجهاز ٠‏ 
في هده اللحظة تتم عملية الطبع ٠‏ ظ 

؟ ب بعدئك تقطع نفس الدائرة الكهربائية بعية رجوع المرآة الى محلها 
وكذلك يطفا المصباح ومن ثم تبدا عملية التحميض بواسلة ضخ 
المحلول الى الخزان ومرور الورقة المصورة من خلاله وبالتالى خروجها 
حافة وكاملة ٠‏ 

س _ اما الاعطال والتوقفات التي تحدث قي هذا الجهاز فتنحصر في قسم 
التحميض » لذا هناك ضوايط معينة يمكن للمشغل ان يلم بها وهي 
خاصة بضيط رولات الورق اسفل الخزان وعددها (؟) فقط ٠‏ 

- ١5١ 
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سادسا ‏ عارضة وحافظة ( (169 مع1080 غم اعول) 


هذا الجهاز يقوم بآدخال الفلم بعد تقطيعه بمقاطع متساوية الطول 
وادخاله في محفظة الجاكيت وذلك بشكل ميكانيكي ٠‏ ومن ثم تحفظا هذه 
الجاكيتات في دواليب خاصة بها وكما ذكرنا في الفصل الخاص بأنواع 
الأفلام ٠‏ ظ 

بحتوي كل جاكيت على (ه) جيوب مصنوع من البلاستك الشفاف ٠‏ 

كذلك يقول الجهاز بعرض الافلام حيث يحتوى على شاشة وعدسة 
مكبرة ب )١5(‏ مرة ٠‏ ظ 

يعمل هذا الجهاز بالتيار الكهربائي لاضاءة المصباح المشع بفولتية 
تراوم بن +هكهء٠؟‏ فولت ٠‏ ظ ظ 

بحتوى الجهاز على مسكينة (681160) لقص الفلم الى مقاطع متساوية 
قبل ادخالها الى الجاكيت ٠‏ ظ ظ 

العمل على هذا الجهاز هو يدوى ولا بحتاج اى جهد فكرى ٠‏ 
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سر فى هم 
١‏ ظ 1 : كة ) ثري 0 ١‏ 7 «. السبيا 5 سيت 3 
ه تدرسيه في مر 0 السيد سامي شهاب احمد ‏ مدير 
أسة لتخطمط شهاأ 
التنظيم والاساليم اح القاضي 
المرجع في المريكروفلم - . 
+ 
ْ 57 ا 


ل 151 هس 


ال تاه .؟» ؟» و؟» و» 
التتسيي ينه و» وي .؟» و 


توطئلة .و دوو هه الوه 
الفصل الأول معلومات عامة عن المايكروفيلم 
الفصل الثاني الافلام وأنواعها ٠٠‏ . 
الفصل الثالث ‏ أجهمزة ومكائن المايكروفيلم 
الفسيتاتر لقم يليد طنط سود 
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تصميم الغلاف : نضال الانما ٠.‏ 


الخطوط : خائد الخالدي ٠‏ 


رقم الابداع ف المكتبة الوطنلية سغداد( 494ه ) لسنة 1 ١‏ 


ل سه سئس هس لدت لات ا سر سان ا ب ا ا اس ا اط ست ا نف اد 


دار الحرية للطباعة . بغداد ولاو١‏ 


